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ストラップの取 D 付け方 


付属のストラップは、次のようにカメラのストラップ取り付け部に力所）に取 
り付けます。 
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レンズキャップについて 


レンズキャップの取り付け•取 
り外しは、レンズキャップ装着レ 
ノ（一を巧し込んで行つてください 
(イラスト©)。レンズキャップの 
紛失を防止するため、付属のひも 
をレンズキャップの穴に通して、 
ストラップに結んでおくことをお 
すすめします（イラスト⑤）。 

V_ 



商標説明 

• Compact 円 ash™ ( コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 

• Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS、Power Macintosh 、 Power 目 00 k 、 iMac 、 iBook、QuickTime は米 
国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems. Inc. ( アドビシステムズ社）の商標、また 
は特定地域における同社の登録商標です。 

• 円 ctBrid 邑 e □ ゴは商標です。 

• Micr □ か ive ® は Hitachi Global Storage Technologies の登録商標です。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 







ニコンデジタルカメラ C 00 LPIX 8700 
をお買い上げいたださ、誠にありびとラ 
ございます。この使用説明書はデジタル 
カメラ C 00 LPIX 8700 で撮影をお楽しみ 
いただくために必要な情報を記載していま 
す。ご使用の前に、この使用説明書をよく 
お読みの上、内容を充分に理解してから 
正しくご使用ください。お読みになった後 
は、お使いになるちびいつでも見られると 
ころに保管してください。 


はじめに 


撮影の準備 



本文中の マークに ついて 


广 r ~^ 

巧 

0 ~^ 

カメラの故障を防ぐために、使用前に 
ミ主意していたださたいことや守ってい 
たださたいことを記載しています。 


m 

\ J 

カメラを使用する前に知っておいてい 
ただきたいことを記載しています。 

図 

カメラを使用する場合に、便利な情報 
を記載しています。 

J 

の 

関連情報を記載した参照ページを記載 
しています。 

J 


コンパクトフラッシュカードの 
表記について 

この使用説明書では、コンパクトフラッ 
シュカー ドを CF カードと表記しています。 


撮影の基本ステップ 



シーンモード 



いろいろな撮影機能 n 



動画の撮影と再生 



いろいろな再生機能 ■ bI 


メニューガイド 



「初期設定」について 

この使用説明書では、カメラご購入時に 
設定されている機能やメニューの設定状 
態を「初期設定」と表記しています。 


付録 
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給表示の例 


記号は、を意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具 
体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。 

( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近く 
に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

>記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか 5 巧く）が描かれてい 
ます。 


ま全上のご注意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しく使用していたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載していま 
す。内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お使いに 
なるちびいつでち見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は次のようになっています。 


A ち巧 

A 警告 

A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ 
可能性が高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ 
可能性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想 
定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


( 么警告（カメラについて） 

、分解禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

J 

接触禁止 

〇 

落下などによって破損し、内部が露出した時は、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電池、電源を抜いて、本使用説明書裏面に記載されているサービス部またはヴー 
ビスセンターに修理を依頼してください。 


すぐに 
修理依頼を 


A ® 运 
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A 注意（カメラについて） 

) 

A 

、感電注意 

めれた手でさねらないこと 


感電の原因になることびあります。 

J 

A 

、保管注意 

製品は、幼児の手の届かない所に置<こと 

N 

ケガの原因になることびあります。 

J 


A 

保管注意 


使用しない時は、レンズにキャップをつけるか太陽光のあた5ない所に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 


A 


移動ま是 


兰脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 


A 

使用注意 


飛行機内で使ラ時は、航空会社の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれびあります。 
病院で使ラ際わ、病院の指示に従ってください。 


0 

禁止 

% 


長期間使用しない時は電源（電池や AC アダプタ）を外すこと 

電池の液漏れにより、乂災、ケガや周囲を巧損する原因となることびあります。 
AC アダプタでご使用されている場合には、 AC アダプタを取りがし、その後電源 
プラグをコンセントから抜いてください。乂災の原因となることびあります。 


プラグを巧く 


0 


本機器や AC アダプタは布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこわりケースび変形し、火災の原因となることびあります。 


禁11 


0 

放置禁止 


窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる 
場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い景ミ響を与え、火災の原因となることびあります。 


0 


同捆の CD - ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音びして聴力に悪影響を及ぼす場合びあります。 


禁11 
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はじめに 


ご確認<ださい 


旬 


•保罰書とカスタマ登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマ登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お 
買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。「ご愛用ち氏名」および 
「住所」「ご購入年月曰」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必ずお受け取りください。「保証書」 
をお受け取りになりませんと、ご購入]年じ(内の保証修理び受けられないことになります。わし、 
お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請ホください。 

• カスタマ登録は下記のホームページからわ登録でさます。 

http://reg.nikon-image.com 



♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書び破損などによって内容び判読できなくなった時は、本使用説明書裏面に記載されてい 
るサービス部またはサービスセンターにて新しい使用説明書をおホめください（有料)。 


♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮景ミ（結婚式や海外旅行など）を行ラ前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能するか 
を事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪 
失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

♦著作権についてのご注意 

あなたびデジタルカメラで撮影したわのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利ちに無 
断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、 
撮景ミを制限している場合びありますのでごま意ください。また、著作権の目的となっている画像は、 
著作権法の規定による範囲内で使用するしソ外は、ご利用いただけませんのでごま意ください。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビ 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。使用説明書に従って正し 
い取り扱いをしてください。 


f ♦本製品を安/こ X してご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、 AC アダプタ 、スピー 
ドライトなど）に適合ずるように作5れておりまずので、当社製品との組み合せでご使用くださし、。 

• 模做品の Li-ion U チャージャブルバッテ U —を使用されますと、カメラの充分な性能び出せな 
いことやバッテ1」一の異常な発熱や液われ、破裂、発火などの原因となります。 

• 他社製品および模做品と組み合わせて使用することにより、事故-故障などび起こる可能性び 
あります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意<ださい。 
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各部の名觀 


カメラ本体の各部名称は次のとおりです。機能の詳細は参照ページをご覧ください。 


アクセサリーシューカバー 



内蔵 スピー ドライト 
(曲 P .27、44) 

AF 補助光 
( LED ： as P .29、 
1目4、 174) 


調光センサー 
(田 P .114) 


付け部にケ所) 


ホ目軽減ランプ/ 
セルフタイマーランプ/ 
撮影確認 LED 
( SBP .44、 49、1已 7) 


( SBP . ei 、77) 


•レンズ 

(西 P .1 目3、 174) 


電源スイッチ 
(の P .17) 


バッテリーパック接点カバー 
(田 P .161) 


シャッターボタン 
(の P .17) 


(露出モード） 
ボタン 
(田 P. 已 1) 

イル三 ネーター 
ボタン 
(曲 P .16) 



パ'ッテリーカバー開閉ノブ 
(の P .18) 


m (露出補正/ 
音声メモ録音- 
再生）ボタン 
(西 P .50、77) 

( FUNC ) ボタン 
(田 P .25、155) 



バッテリーカバー 
( SBP . IS 、161) 


兰脚ねじ穴 


コマンドダイヤル 
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@(モニタ選択）ボタン 
(曲 P.14) 


視度調節ダイヤル 
(の P .27) 


電子ビュー- 
ファインダー 
(田 P.14、 1已) 


液晶モニタ― 
(函 P.14、 1已) 



ズーム (H/9) ボタン 
(西 P .26、 目9、 72) 


•モードセレクター 
(西 P .24、67) 

7ルチセレクター 
(曲 P .17) 

CF カードカバー 
(田 P .20) 

©(削除）ボタン 
(田 P.31、 60、 67) 


OK メニュ ー） ボタン 

(曲 P.90) _ 

»( クイックレビュー）ボタン 
(西 P.31) 


® (表示切り換え）ボタン 
(田 P .16、 目 7) 


に0 (スピードライトモード/ 
感度変更）ボタン（田 P.44、 已 7) 


端子カバー 



DC 入力端子 
(田 P.19) 


デジタル端子 
(曲 P.79、 8已） 

オーディオビデオ 
出力端子 
(田 P.78) 


巧 a >( AE/AF □ック）ボタン 
(田 P .30、156) 


•巧を / MF (フォーカ スモード/ 
マニュアル フオー カス）ボタン 
(曲 P .47、 已 9) 
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液晶モニタについて 


液晶モニタの使用方法 


BPfelf 


液晶モニタを左図のよラに開きます。 



液晶モニタを開くと、手前に最大9日\レンズ 
側に最大] 8日°回転させることびできます。さ 
まざまなアングルからの撮影び巧能です。 



カメラ本体に折りたたんだ状態で、液晶モニタ 
を使用した撮影や再生び行えます。通常の撮影で 
は、この状態でのご使用をおすすめします。 



液晶モニタをレンズと同じち向に向けると、セ 
ルフポートレートを撮影でさます。液晶モニタ 
には鏡に映ったような状態備傲で表示されま 
すび、撮影画像は正面から見た状態（正像）で記 
録されます。 



液晶モニタを使用しない時は、キズ-巧れ防止 
のため、モニタ画面を内側にして、カメラ本体 
に収納することをおすすめします。 


P 液晶モニタ取り扱い上のごミち意 

液晶モニタを回転させる場合は、回転範囲内でゆっくりと回してください。無理な力びかかると、 
カメラ本体と接続しているヒンジ部の破損の原因となります。 

0液晶モニタと電子ビューファインダーの自動切り換えについて 

電源を ON にしている時に液晶モニタのモニタ画面を内側にして閉じると、自動的に液晶モニタび 
消灯し、電子ビューファインダーび点打します。 

@ (モニタ選択）ボタンについて 

©(モニタ選択）ボタンを使うと、液晶モニタまたは電子ビューファインダーのどちらかに撮影画面 
を切り換えることびでさます。たとえば、明るい場所で液晶モニタび見えにくいとさなどは、電子 
ビューファインダーを使用して撮影することをおすすめします。撮影状況に合わせてお選びください。 
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撮影画面の表示について 


液晶モニタ/電子ビューファインダー X ’ 

撮影時には液晶モニタと電子ビューファインダーには同じ情報び表示されます。 

《図は、説明のため全表示を点なさせた状態を示しています。 
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撮影モード . P .25 

ズーム表示※2 . P .26 

フオ J レダ名 . P .32、 12己、147 

AE 丄、 AF - L 、 AE / AF アイコン 
. P .30、 107、156 

フオーカスモード . P .47 

スピードライト表示 . P .28 

画像記録中表示 . P .29 

スピードライトモード . P .44 

バッテリーチェック※3 . P .24 

AF 表示※4 . P .28 

画像サイズ . P .42 

画質モード . P .40 

撮影可能コマ数 . P .24 

デート写し込み表示 . P .159 

絞り値 . P . 已1、已4 


シャッタースピード . P . 已1、己3 

15 時計マーク※5 . P .23 

16 露出補正アイコン/露出補正値 ....... P . 已〇 

d セルフタイマー/カウントダウン表示.. P .48 

;1選択されたシーンモードによって変更（の 
P.33) 

ズーム操作時に表示 


28 27 

18 |UH 連写進行表示 . P .97 

19マニュアルフォーカスインジケータ .. P . 已日 

20スポット測光エリア . P .9 己 

21が付けスピードライトモード ........ P .1 14 

22ホワイトバランス . P .92 

23感度変更モード . P . 己7 

H 階調補正 . P .102 

モノク□モード . P .103 

25 AF ェ U ア . P .10 白 

26動画時間表示 . P .63 

27露出インジケータ . P . 已已 

28露出モード . P . 已1 

29コンバータ . P .106 

30巨 SS / AE - 巨 SS . P .100 

ブラケティング/ホワイトバランス 

ブラケテイングアイコン . P .1 1已 

ノイズ除去表示 . P .1 17 

31測光方式 . P .9 己 

32連写モード . P . 日巨 


※3バッテ U —残量びかなくなったとさに表示 
《4シャッターボタンの半押し時に表示 
※曰曰時び設定されていない場合に点滅表示 
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表示パネル 3 



I ] 

|[^AW~ 

お 

te-e8.ee 

公噓化 ！ Ml —— 
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广感度変更マーク . P . 已7 

2ホワイトバランス（巧 0( FUNC ) ボタンにホ 

ワイトバランス設定時） . P .92 

3バッテリーチェック . P .24 

4画質モード . P .40 

[ j ) 露出モード . P . 已1 

*1 図は説明のため、全表示を点灯させた状態を示し 
ています。 


广を シャッタースピード※ 2 . P . 已1、已3 

絞〇イ直※2 . P . 已1、已4 

撮影モード . P .2 已 

画像サイズ . P .42 

露出補正値 . P . 已〇 

感度表示 . P . 已7 

ホワイトバランス . P .92 

通信状態表示 . P .79 

7マニュアルフオーカス . P . 已9 

8連写モード . P .9 已 

9露出補正マーク . P . 已〇 

10スピードライトモード . P .44 

11カウンタ（撮影可能コマ数） . P .24 

露出状態表示 . P . 已已 

12測光方式 . P .9 已 

13フオーカスモード/セルフタイマー. ... P .47、 48 

14 j プ□グラムシフトマーク . P . 已2 

《2|^ボタンを押すと、シャッタースピードと絞 
り値び切り替わります（露出モードび A または 
S の場合を除く）。 


瞻（表示切り換え）ボタンについて 




6®(表示切り換え）ボタンを押すと、撮影時の画面表示を切り換えることびでさます。 


撮影情報と撮影画像 
び表示されます。 


撮影時に撮影画像のヒストグラムび表示され 
ます（撮影モードが「カスタム1」または「力 
スタム2」の場合のみ*)。 

《露出モードび M の場 
合、動画の場合、お 
よび「露出固定」び 
「 ON 」 の場合を除く 



撮影画像のみび表示 
されます。 

《バッテリーチェック、 
スピードライト表示、 
AF 表示を除く 


撮影時に構図をミ夫め 
るための格モ状のガ 
イドび表示されます。 


はじめに 


^イルミ ネーター ボタン 

イルミネーターボタン （の P .12) を押すと、表示パネルび約8秒間点灯します。 
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電源の ON と OFF について 


み 




電源を ON にするには、矢印の方向に電源スイッチを回 
します。電源を ON にすると、液晶モニタ（または電子 
ビューファインダー）にオープニング画面び表示された 
後、撮影画面または再生画面に切り換わります。 


電源を OFF にするには、矢印の方向に電源スイッチを回 
します。電源を OFF にすると、液晶モニタ（および電子 
ビューファインダー）は消打します。 



シャツターボタンの半巧しについて 


シャッターボタンを軽く巧して、途中で止める動作を「シャッターボタンを 半}甲 
しずる」 といいます。シャッターボタンを半巧しすると、ピントと露出び決まり、 
半巧し中は、ピントと露出は固定されます。半押しした状態から、さらに深く押 
し込むと、シャッターびされ、撮影でさます。 



押し込む 


マルチセレクターの巧い方 



































撮影の準備 




図 


パツテリーを入れます 


このカメラはじ(下のバッテ U —び使用でさます。 

撮 
影 
の 
準 

ffe Li - ion リチャージャブル 
バッテリー EN - EL 1 



カメラに付属している U チウムイオン電池です。 

はじめてご使用になる時やバッテ U —の残量び少なくなった時は、 
付属の専用バッテ U —チャージャー MH - 已3でフル充電してからご 
使用ください。充電方法は MH -53 の使用説明書をご覽ください。 
残量のない状態のバッテ I 」一を充電する場合、約2時間で充電び 
兀/しま9。 


’市販の電池です。 

’充電はでさません。 



1カメラの電源が日 FF になっていることを確認し 
ます 


2バッテリーカバーを開けます 

• バッテ U —カバー開閉ノブを g 側にスライドさせ 
て（©)、バッテ U —カバーを開けます（⑤）。 


3バッテリーを入れます 

• バッテ U —カバー裏側にある図に合わせて、+と 
一の方向を正し < 入れてください。 

• 市販の 6 V U チウム電池 （2 CR 己）をご使用になる 
場合も、 EN - EL 1 と同じ向きにして挿入してくだ 
さい。 

• 向きを間違えて挿入ずると、カメラび破損するお 
それびあります。正しい方向になっているか、再 
度ご確認ください。 
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バッテリーカバーを閉じます 

• バッテ U —カバーを確実に閉じて（の)、バッテリー 
カバー開閉ノブを©側にスライドさせます (( D ) 〇 
• バッテ U —カバーびしっかりと閉じていることを 
ご確認ください。 


国 


の 

準 

備 



【。パ‘ッテリーを取り出ずには 

•バッテリーをカメラから取り出す場合は、カメラの電源を OFF にし、バッテリーカバー開閉ノブ 
を側へスライドさせてバッテ U —カバーを開け、バッテ U —を取り出してください。 

• 使用直後はバッテ1」一び熱くなっていることびあります。取り出すときは充分ごを意ください。 

巧バッテリーにつし、てのごを意 

U チャージャブルバッテ U - EN - EL 1 の取り扱いについてはバッテ U - やバッテ U - チャージャー 
の使用説明書わご覧ください。バッテ U —を入れる際は「安全上のごを意」の「警告」、「危険」 
(田2 P .2 〜 7) や r バッテ U —の取り扱いについて」（の P .1 目已）のを意事項を必ずお守りください。 

^使用可能な AC アダプタについて 

再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間ご使用になる場合は、 AC アダプタ EH - 已3 (別売） 
(SB P .160) を使用してください。その他の AC アダプタは 絶対に使用しないでください。 カメラの 
故障、発熱の原因となります。 
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4 CF カードカバーを閉じます 


0 CF 力ードの初期化 

CF 力ードをはじめて C 00 LPIX 8700 で使用する場合は、必ず 
CF カードを初期化してください。詳しい手順については撮影メ 
ニューの「力ードの初期化」（田 P .1 21 ) をご覧ください。 


C 00 LPIX 87 日日で撮影した画像は、 CF カードに記録、保存されます。 

1カメラの電源が OFF になっていることを確認し 
ます 



2 


3 


m 

I CF で - ドは,おもて面を 
上にして！ IA して下か， 
Insert CF card face up, 

曲 


H 

JuE こ 




⑤ 


端子部 


CF カードカバーを開けます 

•初めてご使用になる場合は、 CF カードス□ットの 
中に CF カードの挿入ち法び書かれた黄色のシート 
び入っています。 CF カードを入れる前に取り出し 
てよくお読みください。 

CF カードを入れます 

• イジェクトレバーび巧し込まれていることを確認 
し（の)、 CF カードをカバー裏側にある図のよう 
におもて面を手前に向けて （©) 差し込み、矢印ち 
向にしっかりと奥まで挿入します。 

• CF カードを挿入するとさには、 CF カードの端子 
側からカメラに挿入してください。 

• 向きを間違えて挿入ずると、カメラおよび CF 力一 
ドび破損ずるおそれびあります。正しい方向になっ 
ているか、再度ご確認ください。 



CF 力ードを入れて液晶モニタを開まます , 


A 挿入禁止 


圈撮影の準備 


百ミ0 5 

V 


商 


挿入方向 
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5 液晶モニタを開さます 

次のように液晶モニタ部を開さます。 



巧 CF 力ードを入れる時のご注意 

イジェクトレバーび飛び出したまま、 CF カードカバーを閉じると、 
カードび少し飛び出すため、カメラの電源を ON にした時に エラー 
の原因となります。 CF カードを挿入する際は、必ずイジェクトレバー 
び押し込まれている （ CF カードカバー裏側の図 h の状態になってい 
る）ことを確認してください。 


巧 CF 力ードの取り出し方法 

CF カードを取り出す時は、必ずカメラの電源を OFF にし 
てください。 CF カードカバーを開け、イジェクトレバーを 
押し込むとレバーび少し飛び出しますに FA - ドカバー裏 
側の図りィの状態)。イジェクトレバーをわう一度押し込む 
と（①）、 CF 力ードび少し出てきますので（⑤)、 CF 力一 
ドを取り出して ください。 

• カメラの使用直後は、 CF カードび熱くなっていることび 
あります。取り出す時は充分ごま意ください。 

図使用可能な CF 力ードについて 

使用可能な CF 力ードおよび使用上のを意については、附録」の「使用可能な CF 力ード」 （田2 P. 1 62) を 
ご覧ください。 
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言語と曰時を設定します 




はじめてカメラの電源を日 N にすると、表示言語の設定画面、および曰時設定の画 
面び自動的に表示されます。 I の^の手順で言語と日時を設定してください。 


〇 



表示言語 / LANGUAGE 


Deutsch 

Nederlands I 

English 

Svenska | 

Espanol 

日本語 

Fran;ais 

中义 ( 简体） 1 

Italian 。 

を置1 


HD キャンセル風！砂み定 


カメラの電源を日 N にすると、表示言語メ 
ニュー画面が表示されます。「日本語」が選 
択されているのを確認して、0®(クイック 
レビュー）ボタンを巧してください。 

• B ) (メニュー）ボタンを巧すと、言語および 
曰時設定をキャンセルしてモードセレクター 
に対応した画面に切り換わります。^ 


回 


r 


日時設定 



日時設定をしますか？ 


日時設定画面び表示されます。 A または ▽ 
を巧して「はい」を選択します。 

• 「いいえ」を選択すると、日時設定をキャンセ 
ルしてモードセレクターに対応した画面に切 
り換わります。 


※言語の設定をキャンセルした場合 ( B ボタンを巧さなかった場合）には、次に電源を ON にした 
時またはオートパワーオフ後の液晶モニタ点打時に、再度、表示言語メニュー画面び表示されます。 



London, Casablanca 

|>を巧します。自宅の設定画面が表示され 
ます。 



»ボタンを押します。ワールドタイム画 
面に切り換わります。 

• 夏時間を設定する場合は、「夏時間」を選択 
し、0を巧して□を因に切り換えます。 
その後、都市名の項目に戻ってください。 

• 「ゾーン選択」を選択して [> を巧すと、手順 
の3に戻ります。 


I 自宅の設定 I 

■合 Tokyo, Seoul m 



0 を押します。日時設定画面に切り換わり 
ます。 


@夏時間について 

夏時間とは、夏の間だけ]時間繰り上げて、日中の明るい時間を有効利用する趣旨で、現在約70ヶ 
国で採用されている制度です。ワールドタイムの夏時間を設定すると、時刻び]時間進みます。ただ 
し、日本国内で使用する場合は設定する必要びありません。 
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図撮影の準備 






































「年」が点滅します。 A または ▽ を巧して 
年を合わせます。 


m 



日時設定 


2004 . のか1 


!>を押して、「月」の設定に移ります。7と 
8の手順を繰り返して、月、曰、時、分を順 
番に選択し、現在の曰付•時刻を設定します。 


r BBt 設定 1 



>を押します。「年月日」の位置で文字が点 
滅します。 



A または▽を押して件月日」「月日年」旧 
月年」の中から、日付の表示順を選択します。 



|>を巧します。日時が決定して、モードセレ 
クターに対応した画面に切り換わります（例 
は0(撮影モード）セット時)。 

• 日付と時刻が設定されていない場合は、 
撮影画面に時計マーク （©) び点滅し 
( SBP . l 已)、撮影した画像の撮影日時情 
幸良には、「0000.00.00 00:00」（動画 
(SB P .61) の場合は！ "2004.01.01 
00:00」）と記録されます。 


0日時設定について 

• 曰時を設定すると、撮影した画像に撮影曰時び情報として記録されます。 

• 日時を設定しただけでは、プ U ント時に日付は写し込まれません。日付の写し込みについては、 
83ページをご覧ください。 

• カメラの電源を ON にした時に時計マーク (©) び点滅表示された場合は、曰時を設定してください。 
• カメラの内蔵時計は一般的な時計（腕時計）ほど精度はよくありません。定期的に日時設定を行う 
ことをおすすめします。 


@バックアップ用電池について 

バックアップ用電池はバッテ U —や AC アダプタでカメラに電源び供給されていると、約]0時間 
で充電されます。充電び完了すると、カメラのバッテ U —を取り出したり、 AC アダプタを外してわ、 
記憶された日時は数日間保持されます。バックアップ電池が切れた時は、自動的に表示言語メニュー 
画面が表示されますので、再度言語と日時を設定してください。 

• 充電び不充分な場合、一度セットした言語と日時のデータは失われることびあります。その場合 
は、言語と日時を設定し直してください。 
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撮影の基本ステップ 


•む 才ート撮影モードにセツトします 


I カメラをはじめてご使用になる場合（この状態を初期設定といいます）、撮影モー 
ドは〇(オート撮影）モードにセットされています。オート撮影モードでは、撮 
影状況に合わせて各機能び最適な状態に自動的にセットされるので、デジタルカ 
メラをはじめてご使用になるちでち簡単に撮影でさます。 

カメラのモードセレクターを〇(撮影モー 
ド）に合わせ、カメラの電源を日 N にします 

•電源を ON にすると、レンズび繰り出し、液晶 
モニタ（または電子ビューファインダー）にオー 
プニング画面び表示された後、撮影画面に切り 
換わります。 



バッテリーチェック表示 


撮影モード 
(西 P .2 己） 


才ート}ぉ影七一 
ド時には、〇が 
表示されます。 


露出モード 
师 P. 己 1) 

才ート撮影モー 
ド時には、口が 
表示されます。 


バッテリーの残量が少な 
<なると表示されます。 


撮影画面 


泣 


F 销 1 憂臨 I K 



バッテリーチェック表示 


画質モード/画像 
サイズ（田 P .40) 
撮影目的に応じて 
画質や画像サイズ 
を変えることがで 
さます。 

撮影可能コマ数 



撮影可能コマ数は、使用する CF 
カードの残量（メモリ残量）に 
よって異なります（田 2 P .2 已）。 


0バッテリーチエツク表示について 



表示パネル 

意味 

カメラの状態 】 

广 

表示なし 

4^^ 

(点1灯） 

バッテ1」一の残量は充分です。 

撮影でをます。 

J 

广 

(点口） 

(点1灯） 

バッテ1」一の残量び少な < なりま 
した。バッテ1」一交換の準備をし 
て < ださい。 

撮影でさますび、スピードライト'] 

発光後、充電中に液晶モニタび消 
打します。 J 

電池残量が 
ありません 

- 

(点滅） 

バッテ1」一の残量びな < なりまし 
た。充電済みのバッテ1」一と交換し 
て < ださい。 

撮影でさません。 
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隱园 

F iimmi Hi 


2 撮影モードが o ( オート撮影）モードになって 
し、ることを確認します 

-撮影モードび〇けート撮影）モードの場合、撮 
影画面の左上部に〇アイコンび表示されます。 


M 撮影モ—ドについて 

撮影モードび〇(オート撮景ミ）モード!;^外にセツトされ 
ている場合は、巧®ボタンを押しなびらコマンドダイヤ 
ルを回して〇(オート撮影）モードにセツトしてくださ 
い（巧0ボタンに 「撮影モード」 び割り当てられている場合： 
SBP .1 已已)。 

• 撮影モードは®ボタンを押しなびらコマンドダイヤル 
を回すごとに切り換わります。 

• 撮影モードは、メニューからち設定でさます （の P .104)。 



■跳3画1 

む オート 各機能びカメラまかせの〇(オート撮影）モードになります。 


24〜 
30 


r 

ミ※ 

シーン 

パーティーや夜景など、] 2種類のシーンに応じた最適な設定で撮 
影でさるシーンモード撮影になります。 

33〜、1 
39 

の 

回 

カスタム 1 
カスタム 2 

露出モード （曲 P .51) や撮影メニュー （田 P .90) などの各機能を 
自由に設定して、撮影意図に合った撮影を行うことびでさます。設 
定した内容は、カスタム]とカスタム2の2種類の撮影モードに 
記憶させることびでさます。 

104 

J 


《還択されたシーンモードに応じて変わります（田 P .33)。 


0 メモリ残量について 

「メモ U 残量びありません」という警告メッセージ（曲 P .167) び表示された時は、 CF 力ードに撮 
影でさるメモ U 残量びないため、撮影を行うことびでさません。このような時は次のいずれかのち 
法で対処してください。 

. 画質モードや画像サイズを変更する（条件によっては撮影でさない場合びあります）（の P .40)。 

• 新しい CF 力ードに交換する（の P .20)。 

• CF 力ードに記録されている画像を削除する（田 P .31、 123)。 
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カメラを構えます 

•手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっかりと持 
ちます。 

巧カメラを構える時のごを意 

撮影の際に、レンズやスピードライト発光部、マイクなどに指 
や髪、ストラップびかかったりしないよラにごを意ください。 

グリップ部の赤目軽減ランプの 
上に指を置かないよラにごま意 
ください。 



關 

広角側望遠側 


喧陋 r T^TiJ 


ズームボタンを巧すと、撮 
影画面にズーム量を示す 
ズーム表示が表示されます。 


Cgld^UU] 


電子 ズーム 時 


2構図を決めます 

写したいもの（被写体）を画面の中央に合わせ、構図 
を決めます。 

•このカメラは、8倍の光学ズームレンズを装備し 
ています。ズームボタンを押すことによ 
り、撮影する範囲を変更することびでさます。 

•の ボタンを押すと、レンズび広角側にズーミング 
して、撮影する範囲び広くなります。 

• D ボタンを巧すと、レンズび望遠側にズーミング 
して、被写体を大さく写すことびでさます。 

•光学ズームを最ち望遠側にして、さらに D ボタ 
ンを約2秒！;(上押し続けると、自動的に電子ズー 
ムび作動し、光学ズームの最大倍率 （8 倍）の約4 
倍（合計約32倍）まで拡大することびでさます。 
•電子ズームび作動すると、ズーム表示び黄色に変 
わります。 

• 電子ズームをキャンセルするには、ズーム表示び白 
色に戻るまで a ボタンを押し続けてください。 


2. カメラを構え、構図を決めます 


体をだ 
本類< 
ラン意 
メタを 
カボご 

て作に 

つ操ラ 

誤のよ 

に部い 
時側な。 
影左さい 
撮の押さ 


M 撮影の基本ステップ 
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0 内蔵スピードライトについてのごミち意 

• 撮影モードを〇(オート撮影）モードにセットしている場合は、シャッターボタンを半押しする 
と、暗い時に内蔵スピードライトび自動的にポップアップして（上びって）発光します。スピード 
ライトについては、「いろいろな撮影機能」の「スピードライトモード」をご覧ください（の P.44)。 
• ポップアップした内蔵スピードライトを指などで押さえて撮影しな 
いでください。 この場合、シャッターボタンを半押しした時に、撮 
影画面に警告び表示されます。 

-内蔵スピードライトを無理に手で持ち上げないでください。破損 
の原因となります。 

-使用しない時は内蔵スピードライトをまっすぐ巧し下げて収納し 
て < ださい。 



の 

基 

本 


ろ 


ツ 

プ 


@電子ズームについてのご注意 

電子ズーム（の P.1]1) は、カメラびとらえた画像データをデジタル処理することで、画像の中央 
部を拡大しています。光学ズームと違い、画像の中央部分を単に画面全体に拡大するため、粒テの 
粗い画像になります。 

@暗い場所で撮影ずる場合の液晶モニタについて 

暗い場所で撮影する場合、液晶モニタを見やすくするために通常の撮景ミ時にくらべてざらついた画 
面になることびあります。 

@視度調節について 

電子ビューファインダーの視度び合わず、被写体び見えにくい場合には、ファインダーの視度を調 
節することびでさます。被写体び一番よく見える位置まで視度調節ダイヤルを回してください。 



電子ビューファインダーをのぞさなびら視度調節ダイヤルを操作する時は、誤って指で目を傷つけ 
ないよラにを意してください。 

因才ートパワーオフ機能（節電モード） 

カメラの電源を ON にして、操作のないまま約]分間（初期設定）経過すると、バッテ U —の消 
耗を抑えるためにオートパワーオフ機能び作動し、液晶モニタまたは電子ビューファインダー 
び消打します。再度点なさせるには、©(モニタ選択）ボタン、曲>(表示切り換え）ボタン、 
^^(クイックレビュー） ボタン、または^#(メニュー）ボタンを巧すか、シャッターボタンを半巧 
ししてください。 

オートパワーオフ機能び作動するまでの時間は、セットアップメニューの r オートパワーオフ」 から、 
30秒、 ] 分、已分、30分のいずれかに設定でさます（の P.1 已4)。ただし、メニュー画面び表示 
されている場合は3分に、 AC アダプタ EH- 已3 (別売）を使用している場合およびスライドショー 
(田 P. 1 30) を 「エンドレス」 に設定している場合には30分に固定されます。 
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3. ピントを合わせて撮影します 


J 



の 

基 

本 




ツ 

プ 




スピー ドライト表示 




AF 表示 


シャッターボタンを半押しして、ピントを合わ 
せます 

•シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出 
び決まり、半巧し中はピントと露出び固定されま 
す （の P .17)。 

• 0(オート撮影）モードでは、撮影画面中央にある 
被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗い場合は、内蔵スピードライトび自動 
的にポップアップして、スピードライトび発光し 
ます。 


シャッターボタンを半押しした時のスピードライト 
表示（110)、 AF 表示 ( AF 0) の状態は次のとおりです。 


1 

ホ色点口 

シャッターボタンを押し込むと、スピー 
ドライトび発光します。 

赤色点;威 

スピードライトは充電中です。 

非表示 

スピードライトは発光しません。 

国 

緑色点1 打 

被写体にピントび合っています。 

r 

緑色点滅 

被写体にピントを合わせることびできま''! 

せん。構図を変えて再度ピントを合わせ 
て < ださい。 j 


《フオーカスモードび认（遠景モード）（西 P.47) の場合、ま 
たはマニュアルフオーカス（田 P. 已 9) びセットされている場 
合、シャッターボタンを半巧しすると、常に AF 表示び点灯 
します。 


坦 


2シャッターボタンを半押ししたまま、ゆっくり 
と押し込み、撮影します 

• シャッターボタンを最後まで押し込むと撮影でさ 
ます。 

• シャッターボタンを一気に押すと手ブレの原因と 
なります。シャッターボタンはゆっくりと最後ま 
で押し込んでください。 
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[5 画像記録中についてのごミ主意 

•撮影画面にじ]マークまたは S マークび表示されている場合は、画像を記録中ですので、 CF 力一 
ドを取り出したり、 バッテ1」一や専用 AC アダプタを抜いたりしないでください。書さ込み中の画 
像び記録されなかったり、撮影した画像やカメラ、 CF カードび壊れたりする場合びあります。 

• 撮影画面に S マークび表示されるまでは撮影を続けることびでさます。 

^バッテリーチェック表示中のスピードライトの使用について 

バッテ U —チェック表示び撮影画面に点なしている時にスピードライトを発光すると、発光後の充 
電中は液晶モニタび消灯し、バッテ U —の消耗を防ぎます。 

図 AF 補助光について 


の 

基 

本 


ろ 


ツ 
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COOL 円 X 8700 は、 AF 補助光を搭載しています。被写体び暗い場合 
にシャッターボタンを半押しすると、内蔵スピードライトび自動的に 
ポップアップして AF 補助光を照射し、被写体を照らしてオートフォー 
カスでのピント合わせを可能にします。 

• AF 補助光び届く範囲は、約] .2 m です。 

• 内蔵スピードライトを指などで押さえていると、ポップアップできず 
AF 補助光は照射されませんのでごを意ください。 




• スピードライトモード （の P .44) び 巧) (発光禁止）の場合にわ、 AF 補助光び照射される場合びあ 
ります。 


• 次の場合は AF 補助光を使用することびでさません： 

-連写モードび r 微速度 撮影」必外の「動画」に設定されている場合 （の P. 61 ) 

-フオーカスモードび ii (遠景モード）にセツトされている場合（田 P .47) 

-「スピードライト： POPUP 」 （田 P .112) び 「マニュアル」 に設定されており、内蔵スピードラ 
イトびポップアップしていない場合 


-シーンモード（田2 P .33) び圆(風景)、固液景)、避：（打ち上げ花火）に設定されている場合 
- 「フォーカス： AF エリア選択」（田 P .109) び 「マニュアル」 に設定されているか、シーンモー 
ド （田 P .33) びを(ポートレート)、因液景ポートレート）、(ク□-ズアップ）に設定され 
ており、中央 iU 外の AF ェ U アび選択されている場合 


g | 液晶モニタ.電子ビューファインダーの撮影画面について 

液晶モニタや電子ビューファインダーの撮影画面は、撮像素テ （ CCD ) からの映像を処理して表示し 
ます。そのため、実際の被写体の動さよりも若干遅れて表示されます。動さの速い被写体の撮影な 
ど、表示の遅れを軽減したい場合は、セットアップメニューの 「モニタ設定；レリーズ応答速 鼠を 
「クイックレスポンス」 に設定してください （の P .14 目）。 
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□才ートフオーカスび苦手な被写体について 

次のような場合、オートフオーカスでは適切なピント合わせびでさないことびあります。 
• 被写体び非常に暗い場合 

• 画面内の輝度差び非常に大さい場合（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

• 被写体にコントラストびない場合（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いわのと近いものび混在する被写体（才 U の中の動物など）を撮影する場合 
• 動さの速い被写体を撮影する場合 


構図を変えて撮影ずる （ AE/AF □ック撮影) 


AE/AF □ック撮影は、被写体を画面の中央しソ外の場所に配置する場合など構図を工夫し 
たい撮影や、オートフオーカスび苦手な被写体の撮影などをするのに便利です。 



写したい被写体を画面の中央に合わせます。 シャッターボタンを半押しします。ピントび 

合ラと、撮影画面に AF 表示び点打します。 



• シャッターボタンを半押ししている間は 


ピントと露出び固定されます。 

• カメラから被写体までの距離を変えない 
でください。被写体との距離び変わった場 
合は、いったんシャッターボタンから指を 
離し、ピントを合わせ直してください。 


P 巧 a >( AE/AF □ック）ボタン 

AE/AF □ック撮影は、巧砂ボタンを押すことにより行うことわできます。 
巧ボタンを巧している間はピントと露出び固定されます。セットアップ 
乂ニューの 「ボタン設定： AE-L、AF-LJ では、巧ボタン （田 P.1 已目）の 
機能を変更することびでさます。 
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4. 撮影した画像を確認しまず（レビュ-再生/簡易再生モ-ド) 


i 


C 00 LPIX 87 日日のレビュー再生、簡易再生モードを使用すると、撮影後モードセ 
レクターを〇(撮影）モードにしたままで、すぐに画像を再生することびできます。 



撮影モード時に»(クイックレビュー）ボ 
タンを押します。 

• 撮影した画像が撮影画面の左上に縮ル表 
示されます（レビュー再生モード)。 



msm 


レビュー再生モード時に»ボタンを押します。 
• 撮影した画像が画面全体に表示されます 
(簡易再生モード)。 

• 簡易再生モード時に0巧ボタンを巧すか、 
シャッターボタンを半押しすると、撮影 
モードに戻り、いつでも撮影できます。 


マルチセレクターの A またはづを巧すと前の画像を、 ▽ または!>を巧すと、 
次の画像を見ることびでさます。 


表示中の画像を削除する場台（簡易再生モード） 


簡易再生モード時に©ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。マルチセレク 
ターの▽を巧して、「はい」を選択し、 t> を押すと、表示中の画像を削除して、簡易再生 
モードに戻ります。 


• 「いいえ」を選択して t> 対甲すと、画像は 
削除されずに簡易再生モードに戻ります。 

@画像の削除について 

レビュー再生モードで®ボタンを押しても 

画像は削除されません。 



M 再生モ-ド [ H について 

画像を再生するには、レビュー再生モード、簡易再生モードの他に、モードセレクターを因に切 
り換える再生モードびあります（の P. 日7)。 

M 画像再生について 

表示画像を切り換えた直後は、 CF カードに記録された画像を素早く表示するために、画像び粗くな 
ることびあります。 
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回撮影の基本ステップ 


























ファイル名とフォルダ名 


C 日日 LPIX 8700で撮景ミした画像や動風録音した音声は、カメラび自動的に作成する 
ファイル名で保存されます。最初の4文字は識別テを表しており、次の4巧の番号は撮 
影順に連番でつけられます（最初の4文字はカメラの画面には表示されません)。各ファ 
イルの最後には、ファイルのタイプを示す拡張子びつさます（例： DSCN 0001. JPG )。 



ファイルのタイプ 

識別子 

拡張子 

心 


、画質モードび RAW の静止画 

DSCN 

.NEF 

401 


画質モードび HI の静止画 

DSCN 

TIF 

40 j 

撮影した画像 

その他の静止画 

DSCN 

JPG 

40 ^ 


動画 

DSCN 

.MOV 

61 j 


微速度撮影 

INTN 

.MOV 

641 

を居を 1 卜而條 

卜 U 三ングで作成された画像 

RSCN 

JPG 

74 ‘ 

編采レ/し四陈 

スモールピクチャー 

SSCN 

JPG 

76 j 


元画像に録音した音声メモ 

DSCN 

.WAV 

77 ‘ 

録音した音声 

トリ三ングで作成した画像に録音した 
、 音声メモ 

RSCN 

.WAV 

77 

L _ 

、 スモールピクチャーに録音した音声メモ 

SSCN 

.WAV 

77 ‘ 


• ファイルを保存するフォルダはカメラび自動的に作成し、フォルダ名には 3 巧のフォ 
ルダ番号びつさます（例： 100 NIKON )。 ひとつのフォルダ内に 200 個のファイルび 
ある場合には、フォルダ番号に1を加えた新しいフォルダを自動的に作成します（例； 
100 NIKON 一 101 NIKON )。 

• UH 連写時は、撮影を行うたびに 「 N _ XXX 」 フォルダ（例： lOlN . OOl ) び新しく作 
成され、識別テび 「 DSCN 」 の一連の画像び保存されます（田 P .9 目)。 

-インターバル撮影時は、撮影を行うたびに riNTVLJ フォルダび新しく作成され、ファ 
イル名 「 DSCNOOm 」 から一連の画像び保存されます（の 99)。 

-パノラマアシストモード時は、撮景ミを行ラたびに 「 P _ XXX 」 フォルダ（例； 
101 P _001) び新しく作成され、ファイル名 「 DSCN 0 日日1」から一連の画像びイ呆存 
されます（田 P .38)。 

• フォルダ内のファイル番号び 9999 に達した場合には、カメラび自動的に新しいフォ 
ルダを作成し、そのフォルダ内で再び0001から連番でファイルま号をつけます。 

• フォルダ番号び 999 の時にファイル数び 200 個またはファイル番号び 9999 に達 
した場合には、 CF カードの記録容量に余裕びあってち、それし:!上撮影でさません。 
CF 力ードを交換するか、 CF 力ードを初期化 （ aBP .121) してください。 

• 画像を再生すると、最初に番号の最を大さいフオルダの中のファイル番号の最ち大さ 
い画像び表示されます。 
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シーンモード 


シーンモードを使3には 


苗 


C 00 LPIX 8700 では、] 2種類のシーンモードび使用でさます。撮影状況や被写 
体に合ったシーンモードを選択するだけで、複雑な設定をしなくてち思いどおり シ 

の撮影び簡単に楽しめます。シーンモードの選択ち法は次のとおりです。 I 

ン 
モ 

I 

ド' 


因 


感- 


函ホ圍 


◎> 


E 3 


E ] 


隱园 

F 11 夕 1 愛憂願。® £ Ji ) 


撮影画面の左上部にシーンモードのアイコン 
が表示されるまで、 ®(FUNC) ボタンを押 
しながらコマンドダイヤルを回します。^ 

• 初期設定では、をび表示されます。 

• シーンモードは、撮影モードメニユーで 
もセツトできます（曲 P.104)。 


回 


かートレート 


''处1巧 

当ぶ |H| 全 


□ 1の1 口 

1 ミモード 

セットアップ 


(メニュ ー） ボタンを巧すと、シーンモ- 
ドメニューが表示されます。 


间 



パーティー 

の 

I ^ '吾 4 1巧 I 劃 8 | g | 鱼 I 
固 I 靖 施 I aiM 口 I 
撮影モード I セットアップ I 


マルチセレクターでセットしたいシーン 
モードを選択します。 

• 選択されているシーンモードのアイコン 
が画面上部に大さく表示されます。 

• コマンドダイヤルを回してシーンモード 
を選択することちでさます。 

• シーンモードの変更をキャンセルする場 
合は 画） ボタンを押します。 


固 


db 



e» (クイックレビュ ー) ボタンを巧すと、 
選択したシーンモードびセットされ、撮影 
画面に戻ります。 

• 選択したシーンモードのアイコンが撮影 
画面の左上に表示されます。 


※巧®ボタンに r 撮影モード」び割り当てられている場合（の P .1 己己)。 

@シーンモードメニューについて 

シーンモードメニューで「撮影モード」を選択して»ボタンを巧す 
と、撮影モードメニューび表示されます（の P .104)。 「セットアッ 
プ」を選択して0巧ボタンを巧すと、セットアップメニューび表示 
されます（田 P .141)。 


かートレート 

且 

當黑智 

影モード I を、ソトアップ I ) 
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人物の撮影に使用します。背景をぼかし、人物を浮さ立たせて立 
体感のある画像に仕上げます。 

•背景をぼかす度合いは、明るさで変化します。 


/ 

ち<§> 

<§> 

全モードに変更可能 

/ 

化の 

通常 AF 

0 に変更可能 

1 

_ 


シーンモードの種類と特徴 

堇ポートレート 表示パネル： 5[£ I 




《表の中の ちの は使用できるスピードライトモード （ち： 強制発光、 感： 発光禁止、:赤目軽減 
自動発光、 の P .44)、 か i ) は使用できるフ オーカ スモード （ i 4 :遠景モード、 化： マク□モー 
ド、 の： セルフタイマー撮影、 SB P .47). 1 は手ぶれ度合い表示、余は AF 補助光 （as P .29) 
び照射されることを示しています。 

※〔叫/〔■〕 は AF エ U アを示しています （田 P . 1 09) 。 

• 〔"〕(マニュアル）では、已つの AF エ U アのラち、マルチセレクターで選択した AF エリアを 
使用してピントを合わせます。 

-〔■]仲央）では、画面の中央にピントび合います。 

@手ブレ度合い表示について 

手ブレ度合い表示のあるシーンモードでは、被写体の明るさによってシャッタースピードび遅くな 
ります。この場合、手ブレ度合いに応じて次のようにカメラを固定してください。 

P :脇を締めて、カメラを固定するようにしっかりと構えてください。 

:兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。 

S AF 補助光の制限について 

H (風景)、固液景)、釀(打ち上げ花乂）に設定時、またはを(ポートレート)、图液景ポートレー 
卜）、が齡(ク□-ズアップ）時に中央必外の AF エ I 」アび選択されている場合には、 AF 補助光は照 
射されません。 

@シーンモードの切り換えについて 

シーンモードは、^ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回して切り換えることわできます。 
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g シーンモードの選択方法： の P .33 


图夜景ポートレート 表示ノはル： 5 [ £ 3 

夕景や夜景をバックに人物を撮影したい時、背景を黒くつぶすこ 
となく、人物を背景を自然に表現でさます。 

•画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードでは、 
自動的にノイズ除去び行われます（田 P .1 17)。 



f 

し 

<§>に固定 


通常 AF 

0 に変更可能 

醒 

固固 

f N 

〔。] 

V J 

闽 

副 S 巧 •雪 表示パネル： イ 


-- 一い- > 

晴天の海や湖、砂おや雪景色を明るく鮮やかに撮影します。 

可 

F 

f 

^< s > 

自動発光 

全モードに変更可能 


通常 AF 

0 に変更可能 

'醒 

- 

f > 

[■〕 

V J 

画 


图 

シ 

I 

ン 

モ 

I 

ド' 


圍風景 


表示パネル： 5[£5 


風景写真を撮影したい時に使用します。木々の緑や青空などの輪 
郭やコントラストを強調して鮮やかな色の画像に仕上げます。 

•フオーカスは遠景にピントび合うようにセットされています。 

• シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示び点灯します。 



f 

ち<§> 

し 

@に固定 

广 

i 4 

0 に変更可能 



巧思いどおりの画像にならない場 S ま 

撮影状況によっては、選択したシーンモードでは期待どおりの結まにならない場合びあります。こ 
のよラな場合は、撮影モードを0(オート撮影）モードにセットして撮影を行ラことをおすすめし 
ます。 

M ノイズ除去機能について 

夜景など、シャッタースピードび低速になる撮景ミでは、記録された画像に星状のノイズび生じること 
びあります。シーンモードの夜景ポートレートまたは夜景モード選択時には撮影画面にノイズ除去表 
示 （ NR ) び表示され、 ]/4 秒必下の低速シャッタースピードになる撮暴では、自動的にノイズを軽 
減するノイズ除去び行われます。この場合、画像の記録時間び通常の2倍しソ上かかります。 
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□ 夕焼け 表示パネル： 5[£5 

胃美しいホい夕焼け潮獅ブ）を見た目のままに美しく表現します。 

シ 


ン 

モ 



ド' 


ち<§> 

@に固定 

f - 

通常 AF 

0 に変更可能 

し 

因 

f % 

[■] 

V J 

f み1 
し’ 1、 J 


固夜景 表示ノはル： 5〔£ •-{ 

夜景を撮影する際、ス□ーシャッターで夜景の雰囲気を表現した 
写真を撮影でさます。 

• フォーカスは遠景にピントび固定されます。 

•画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードでは、 
自動的にノイズ除去び行われます（田 P .1 17)。 

•シャッターボタンを半巧しすると、常に AF 表示び点灯します。 



ち<§> 

V_ 

@に固定 

r 

i4 化公 

_ 

ii 

0 に変更可能 

k 


固固 


谭：巧ち上げ巧义_表示パネル： 5 CES 

ス□ーシャッターで、大さく広びる打ち上げ巧乂をされいに撮影 
でさます。 

• フオーカスは遠景にピントび固定されます。 

•シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示び点灯します。 

• セルフタイマーおよび露出補正は使用でさません。 



0 K §> I 透)に固定 [ iiAe ] に固定 强国国 


ぶ給クローズアップ_表示パネル： S [•門 

草なや昆虫、ルさな被写体などのク□ーズアップ（接写）写真を撮 
影したい時に使用します。 

•撮穀画面の化アイコンび緑色で表示されるズーム位置に自動 
的にセットされ、レンズ前約 3 cm まで被写体にピントを合わ 
せることびでさます。ただし、ズーム位置により、最短撮景ミ距 
離は変化します。 

• シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、 AF によるピント合わせを繰り返 
します。 

•約己 0 cm よりも近距離でスピードライトを使用すると、光び充分に行きわたらない（ケラ 
レる）ことびあります。テスト撮影を行い、撮影画面で画像を確認してください。 


ち<§> 

全モードに変更可能 

iiA の 

し 

化 

0に変更可能 

1 

国 

/ \ 

卜〕 

^^ 

悼 
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□ モノクロ コピー _表示パネル： 

ホワイトボードや名刺、印刷物の文字などを、シャープに複写す 
ることびでさます。 

•名刺など近くのものを撮影する場合は、マク□モード（の 
P .47) にセツトしてください。 

•複写するをのび赤色、青色などの場合、文字などび薄<なるこ 
とびあります。 


ち<§> 

し 

全卜篮要可能 

V _ 

通常 AF 

ft または公に変更可能 

k , 


M シーンモードの 選択 方法：の P .33 


EB 逆光 


表示パネル ： SCEIj 


スピードライトび常に発光して、逆光状態の時に人物び影にならず 
美しく撮影することびできます。 


ちみ 


通常 AF 

0に変更可能 


1 


圆 

-岡阁 


ロパノラマアシスト（田 P .38) 


表示パネル ： SCEc 


複数の画像を、最初に撮影した画像と 
同じホワイトバランスと露出で撮景ミしま 
す。撮影した複数の画像をパソコンに取 
り込み、パノラマ画像作成ソフトを使用 
して、1つの画像に合成する場合に便利 
です。 

•露出補正、スピードライトモード、フオーカスモード、ズーム操作は最初に撮影した時の 



ちみ 

V _ 

承 

全モードに変更可能 

i 4 化公 

V _ 

通常 AF 

全モードに変更可能 

'關 

k , _ 

- 

f 

〔■〕 

^ J 

悼 J 
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パノラマアシスト 


囚 

I ^ '魏 I 巧 I 細 IHI 垒 
剧懼:1物 □ 晒口 

撮影モード」セットアップ 


シーンモード選択画面で、マルチセレクター 
を使用して |：X]( パノラマアシストモード） 
を選択します。 



msm 


0®(クイックレビュ ー) ボタンを押すと、 
撮影画面上で画像をつなげるパノラマ方向 
表示 （>) が表示されます（撮影画面に AE-L 
のアイコンが黄色で表示されます)。 


パノラマアシストモードの撮影手順 


回 


上方向に撮影する場合 


〇 左方向に撮影 

する場合 


去 


>ち方向に撮影 
する場合 


図 鐵 

下方向に撮影する場合 

画像をつなげる方向をマルチセレクターで選択します。選択したパノラマ方向表示が撮影 
画面に表示されます。 


巧パノラマアシストモードで撮影された画像の保存と再生 

•パノラマアシストモードで撮影を行うたびに 「 P _ XXX 」 フオルダ（例： ]01 P _001) び新しく作 
成され、一連の画像び保存されます。 

• パノラマアシストモードで撮影された画像を再生する場合には、再生メニューの「フオルダ設定」 
(の P .12 己）で「すべてのフオルダ」を選択するか、 「 P _ XXX 」 という名称の専用フオルダ（例： 
P _ 00 1) を選択してください。 

M 露出固定表示 

パノラマアシストモードに設定すると、 AE - L アイコンび撮影画面に黄 
色で表示されます。最初の撮影を行ラと、露出とホワイトバランスびそ 
の条件に固定され、 AE - L アイコンは白色に変わります。じ(後、同じ乗 
件で撮影を行います。 



I シ I ンモ I ド 
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回 


曲 


シャッターボタンを巧して最初の画像を撮 
影します （1 コマ目の撮影後に露出とホワイ 
トバランスが固定されるため、 AE 丄のアイ 
コンび黄色から白色に変わります)。 


回 



撮影した画像の約1/3が、選択した方向の 
反対側の撮影画面上に半透明に表示されま 
す。たとえば、手順3で !>( ち）方向が選 
択されている場合は、撮影画面の左端に、 
先に撮影した画像のち端約1/3が半透明で 
表示されます。 


回 


w 

AE-L 



一 ;、♦-- 

► 

’边 M 



NORM 

尸 

1/125 F 5.6 [ 

15) 


先に撮影した画像の絵柄と、撮影画面の絵 
柄び重なるように、カメラの構図を合わせ 
ます。 


百 


坦 


シャツターボタンを押して次の画像を撮影し 
ます。手順6、7を繰り返して、パノラマ画 
像を構成するすべての画像を撮影します。 


Q 



0® ボタンを巧すと、パノラマアシスト撮影が 
終了します。 


msm 


@パノラマアシスト撮影のご注意 

パノラマアシスト撮影を開始すると、一連の撮影を終了するまでは、パノラマち向表示や、ズーム 
操作、露出補正、画質モード、画像サイズ、スピードライトモード、フォーカスモードの変更、お 
よび画像の削除を行うことはでさません。 

@云脚の使用について 

パノラマアシストモードで撮影する場合は、兰脚を使用すると、組み合わせる画像の構図を合わせ 
やす<なります。 


〔 Esfs I AtI 卜 
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いろいろな撮該機能 JJ 


4 \\画質モードと画像サイズ J 

画質モード 

画像を記録する際に処理を施して画像ファイルのファイルサイズをルさくするこ 
とを圧縮といいます。 C 日 0L 円 X87 日日は、 NEF 形式や TIFF 形式で画像を圧縮 
せずに保をしたり、 JPEG 形式で圧縮して保をすることびでさます。画像の圧縮 
率び高くなれば画像のファイルサイズはルさくなり、 CF カードに記録でさる画 
像数び増加します。ただし、画像の細部の描写び失われ、画質び低下します。画 
像の圧縮率を低くすると、画像ファイルび大さくなり、 CF カードに記録でさる 
画素数は減少しますび、高画質になります。 CF カードの容量や撮影状況に応じ 
て画質モードを選択してください。 


画質モードは次の己種類から選択でさます。 


画質 

モード 

ファイル 

形式 

内容 

圧縮 

画像 

サイズ 

撮影' 

モード 

r - 

RAW 

NEF 

画像の処理、圧縮を行わないため、 1 
細部の描写び維持されます。 CCD 頒 
像素子）からの生出力を NEF 形式 
(Nikon Electronic Image Format) 
で保存します。画質モード HI の画像 
に比べてファイルサイズびルさくな 
0 ます。 

非圧縮 

埋 yi 

のみ 

の 

回 

のみ 

HI 

TIFF 

( RGB ) 

画像の圧縮を行わないため、細部の'^ 

描写び維持されます。幅広いアプ U 
ケーシヨンに対応できる TIFF 形式 
でイ呆存します。画質を優先する場合 
に使用します。 


脚 

「3:2 

のみ 

の 

回 

のみ 

FINE 

JPEG 

約 1/4 の JPEG 圧縮で記録します。< 

細かい模様を拡大する場合や、プ U 
ンタで表現したい場合などに適して 
います。 ^ 

ほ 


〇 

NORMAL 

JPEG 

約 1/8 の JPEG 圧縮で記録します。 
通常の記念撮影などにはこの画質 
モードを使用します。 

Ti 

全画像 
サイズで 
設定可能 

を ※ 

の 

回 

BASIC 

JPEG 

約 1/1 目の JPEG 圧縮で記録しま 
す。電子メールに添付したりホーム 
ページに利用したりする場合に適し 
ています。 , 

t 

、 J 



《選択されたシーンモードに応じてアイコンび変わります。 
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画質モードのセット方法 



巧 RAW および HI の設定について 

•「 RAW 」 および 「 HI 」 は、撮影モードを 「カスタム 1」、 「カスタム 2」にセットした場合のみ、セッ 
卜することびできます。 「 RAW 」 または 「 HI 」 にセットしていても、撮影モードを〇けート撮影） 
モードまたはシーンモードに切り換えると、自動的に 「 FINE 」 に変更されます。 

• 画質モードを 「 RAW 」 または 「川」 にセットした場合、電子ズームは使用できません （田 P .2 日)。 

. 画質モードび 「 RAW 」 の画像をダイレクトプ U ントすることはできません （の P .84)。 

0 RAW 画像 (NEF お式）について 

CCD (撮像素テ）からの生出力をデータで記録します。画像ファイルを開くには 、 PictureProject 
または Nikon Capture (別売）び必要です。また 、 Nikon Capture で開く場合、4.0必前のバージヨ 
ンでは開くことびできません。最新の情報は当社 Web サイトでご確認ください （ SEP . 182)。 

□ RAW 画像を HI 画像に変換ずる 

RAW 画像 （ NEF 形式）を円 cturePraject または Nikon Capture (別売） iU 外のアプリケーシヨン 
で再生するには、 HI 画像 （ TIFF 形式）に変換してください。 TIFF 形式のファイルはほとんどのアプ 
U ケーシヨンに対応でさます。 C 00 LPIX 8700では、再生モードの]コマ再生時に RAW 画像を 
HI 画像に変換することびでさます （の P .68)。 変換すると画像ファイルの拡張子び. NEF から . TIF 
に変わります。 
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拉 

『酬 

cP 

dP 

『灘 


セツトしたい画像サイズが表 


『棚 


示されるまで、〇ボタンを 




巧しながらコマンドダイヤル 


a 

轉磨 


を回します。 

/F WMi I 

[Mil 

: Hi 



画像サイズ 

画像サイズを大きくすると、画像ファイルび大きくなり、 CF カード内の空き容 
量び減少しますび、大きくプ U ントする時などに適しています。画像サイズをル 
さくすると画像ファイルびルさくなり、電子メールに添付したり、ホームページ 
に利用する場合に適しています。ただし、ルさい画像サイズで大さくプ U ントす 
ると、粒テび粗い画像になります。 CF カードの容量や撮影状況に応じて画像ヴ 
イズを選択してください。 

画像サイズは次の8種類から選択でさます。 


r 画像サイズ 

プリント時のサイズ^ 

r 

設定 

1表示パネル1 

ファイルサイズ（ピクセル）1 


[8M 

-8 - 

3264 X 2448 

約 28 X 21 cm 

C 

を M 

1-5-11 

2592 X 1944 

約 22 X1 目 cm 

つ 


[3M 

- 3 - 

2048 X 1536 

約 17 X 13 cm 

C 

を M 

II -?• II 

1600 X 1200 

約 14 X 10 cm 

つ 


[3 

- }- 

1280 X 960 

約 11 X 8 cm 

C 

とじ 

II PC II 

1024 X 768 

約 9 X 7 cm 1 


脚 

そ U 

巨 40 X 480 

約己 X 4 cm 

C 

を 2 

II た？ II 

3264 X 2176 

約 28 X 18 cm 



《画像解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。ピクセル数-プ U ンタ解像度 （ dpi ) X 
2.已 4 cm で計算しています。 

画像サイズのセツト方法 


@プリントのサイズ 

撮影した画像を印刷するとさのプ U ントのサイズはプ U ンタの解像度によって変わります（解像度び 
高いほどプ1」ントのサイズはルさくなります）。 
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図画質 モー ド.画像サイズと撮影可能 コマ 数について 

撮影された画像のファイルサイズは、画質モードと画像サイズによって決定されます。そのため、 
CF カードに記録でさる画像のコマ数は、画質モードと画像サイズの組み合わせによって変化しま 
す。撮影した画像のファイルサイズと、2己 6 M 目の CF カードに記録でさるコマ数のおおよその目 
安 X •は次のとおりです。 



《上記の撮影可能コマ数およびファイルサイズは目安として参考にしてください。同じ容量でわ 
CF カードの種類や、 」 PEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって大さく異なります 
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賊 、スピードライトモード 

撮影目的や撮影意図に合わせて己種類のスピードライトモードを選択でさます。 



表示パネル 

内容 

使用場面 1 

< 

自動発光 

(表示なし） 

AUTO ん 

被写体び暗い場合にシャッ 
ターボタンを半押しすると、 
内蔵スピードライトび自動 
的にポップアップし、撮影 
時に発光します。内蔵スピー 
ドライトびポップアップし 
ていてち被写体び明るい場 
合は発光しません。 

一般的なスピードライト撮景ミをする場 
合に使用します。 

J 

r 

発光禁止 

(S> 

スピードライトは発光しま 
せん。 

•暗い場所で自然光で撮影したい場合、’ 
またはスピードライトの使用び禁止さ 
れている場所で撮影するとさに設定し 
ます。 

• 暗い場合はシャッタースピードび遅く 
なりますので、手ブレにミ主意して撮影 
してください。 

赤目軽減 
自動発光 

<§> 

AUTO L 

スピードライトび発光す 
る前にあらかじめホ目軽 
減ランプを点灯させて、人 
物の目びホ<写る赤目現 
象を軽減します。 

• ポートレート撮影に使用します（撮影 
の際、被写体の人物に赤目軽減ラン 
プをしっかりと見てもらラと効果び 
上びります）。 

• シャッターチャンスを優先するよう 
な撮影にはおすすめでさません。 

r 強制発光 

ち 

み 

被写体の明るさに関係な 
く、必ずスピードライトび 
発光します。 

昼間の屋外撮影などで顔に影びかかる 
場合や逆光時などに使用します。 

J 

r 

ス□ーシンク □ 

图 

AUTD ち呂 

自動発光モードにス□一 
(低速）シャッターを組み 
合わせて撮影します。 

• 夕景や夜景を背景とした人物撮影など 
で、遠くの背景を近くの被写体をされ 
し^に写したい場合に使用します。 

• 暗い場合はシャッタースピードび遅 
くなりますので、手ブレにミ主意して 
撮影してください。 

- 


0撮影メニュー「スピードライト」について 

撮影メニューの r スピードライト」（田 P .1 1 2) では、調光補正などの設定びできます。 

@調光範囲について 

調光範囲は、広角側で約0.已〜 4. 1 m 、 望遠側で約0.已〜 2.7 m です （ISO AUTO 時)。 
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スピードライトモードのセツト方法 




セツトしたいスピードライト 
モードび表示されるまで@ 
ボタンを巧します。 

• スピードライトモードび自 
動発光にセツトされている 
場合、アイコンは撮影画面 
に表示されません。 


表示は次のように切り換わります。 



@ r スピードライト： POPUP」 を「マニュアル」に設定している場合 

撮影メニューの「スピードライト： POPUP 」 を「マニュアル」に設定している場合（の P.1 ]2)に 
は、®ボタンを押して内蔵スピードライトを上げた後に、スピードライトモードを選択してくだ 
さい。なお、この場合は、被写体の明るさに関係なく常に発光します。マニュアル時の表示は、次 
のように切り換わります。 



0バッテリー残量び少ない場合 

撮景ミ画面にバッテ U —チェック （ cie ：) び点打している状態で、内蔵スピードライトを発光した場 
合、発光後の充電中は液晶モニタび消打します。ただし、電子ビューファインダー表示に切り換え 
ている場合は、電子ビューファインダーは消打しません。 

M 近接撮影時のご注意 

已 Ocm よりも近距離側でスピードライトを使用すると、光び充分に行さわたらない（ケラレる）こ 
とびあります。テスト撮影をして、液晶モニタ（または電子ビューファインダー）で画像をご確認く 
ださい。 

@スピードライトの撮像感度連動範囲について 

スピードライトの撮像感度連動範囲は 「 AUTO 」、 「日0」、「100」、「200」です。スピードライト 
を使用する場合は撮像感度を 「 AUTO 」、 r 己0」、「100」、に00」のいずれかにセットしてください 
(田 P . 已7)。「400」は自然光での撮影を目的とした感度ですので、おすすめできません。 
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[5 内蔵スピードライト使用時のご注意 

• 初期設定では、撮影メニューの 「スピードライト： POPUP 」 び 「オート」 に設定されています 
(西 P .1 12)〇被写体び暗いときにシャッターボタンを半巧しすると内蔵スピードライトび自動的 
にポップアップします。また、が付けスピードライト （ SEP . 1 13) を装着した場合にも内蔵スピー 
ドライトの調光センサーを使用するため、内蔵スピードライトび自動的にポップアップします。 
ポップアップした内蔵スピードライトを指などで押さえてシャッターを切ると、内蔵スピードライ 
卜および外付けスピードライトは発光しません（画像は撮影されます）。この場合、シャッターボ 
タンを半巧ししたとさに、撮影画面に警告び表示されます。撮影の際は、スピードライトに触れな 
いよラにごを意ください。 

• スピードライトモードび巧)(発光禁止）の場合にわ、 AF 補助光を照射するため、内蔵スピードラ 
イトびポップアップすることびあります。 

• スピードライト発光部や調光センサーなどに指や髪、ストラップ、 AC アダプタのコードびかから 
ないよラにを意してください。 


• 次の場合は内蔵スピードライトび自動的にを)(発光禁止）になります。 


フ オーカ スモードび i 4( 遠景モード） （曲 P .47) にセツトされている場合 
旧 SS 」 び rONJ に設定 （の P .1 00)、 連写モードび 「単写」 し：!外に設定 （田 P .96)、 コンバー 
夕び rOFFJ し U 外に設定 （の P . 10 目)、 「露出制御：露出固定」 び rONJ に設定 （田 P . 107)、 ま 
たは r スピードライト：発光切替」 び r 内蔵発光禁止」 に設定 （函 P .1 1 3) されている場合 


•レンズフードを取り付けたまま、内蔵スピードライトを使用すると、「ケラレ」を生じる場合びあ 
りますので、スピードライト撮影を行う場合は、必ず取り外してください（の P .1 目1)。 


P 低速シャツター時のご注意 


• シャッタースピードび]/ 4 秒より遅くなる撮影では、画像の暗い部分に星状のノイズび生じるこ 
とびあります。このよラな場合には撮影画面のシャッタースピード表示び黄色に点打して警告しま 
す。星状のノイズはノイズ除去（西 P .1 ] 7) により軽減することびでさます。 

•シャッタースピードび]/ 30 秒より遅くなる撮景ミでは、兰脚を使用するか、安定した台などにの 
せて、カメラを固定することをおすすめします。 

@外付けスピードライトについて 

COOL 円 X 8700 は ニコン 製スピードライト（別売）をアクセヴ U - シューに装着することにより、 
外付けスピードライト撮影（の P .1 1 3) を行うことびできます。 

□ 感度表示について 

• 撮影モードび〇(オート撮影）モードまたはシーンモードの場合 
や、カスタム]またはカスタム 2 で撮像感度び 「 AUTO 」 の場合、 

暗い場所でスピードライトモードび発光禁止にセットされている I 

と、シャッタースピードの低下による手ぶれを防ぐために、カメラ 
び自動的に撮像感度を上げることびあります。撮像感度び上びって 
いる時は、撮影画面に旧0 (感度表示）アイコンび表示されます。 

• ISO (感度表示）アイコンび表示されている時に撮暴された画像は、 

標準感度に比べて多少ざらついた画像になります。 
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の I フオーカスモード 


J 


撮影目的に応じて3種類のフオーカスモードとセルフタイマーび選択できます。 


[設定 

内容 

使用場面 1 

( 通常 AF 

1馈示ない 

被写体までの距離に応じて自動的 
にピントを合わせます。 

レンズから曰 0 cm しソ上の被写体を'] 
撮影する時に使用します。 

遠景 モード 

认 

遠景にピントび合うようにセット 
されます（シャッターボタンを半 
押しすると、 AF 表示は常に点灯 
します）。スピードライトは発光 
しません。 

窓越しの景色や風景、建物など、 
遠くにある被写体などを撮影する 
時に使用します。 

マク□モード 

化 

撮影画面のマク□モードアイコン 
(化） び緑色で表示されるズーム位 
置では、レンズ前約 3 cm までの 
被写体にピントを合わせることび 
でさます。 

花や虫など小さな被写体の近接撮 
影に使用します。 

ド 

セルフタイマー 

撮影 

の 

>- 

約 10 秒または約 3 秒のセルフ 
タイマー撮影を行います。マクロ 
モード撮影ち同時に可能になり、 
マク□モードアイコン （ A ) も表 
のごれます。 

撮影者自身び写りたい時や、シャッ 
ターボタンを押す時に生じる手ブ 
レを防止したい時に使用します。 


フオー カ スモー ドのセツト方法 




1の ii 化1 

岛 zA 猫"猫 

因 \;巧 


麵 r Aj 

cP 

Pm ( s ) 

p iimmi 


セツトしたいフオーカスモー 
ドが表示されるまで、巧をボ 
タンを巧します。 


表示は次のように切り換わります。 



^マニュアルフォーカスについて 

通常はカメラび被写体に自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能に設定されていますび、 
マニュアルフオーカス（の P . 已 9) でも撮影でさます。 
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^ セルフタイ 7 -撮影 




因 


記念撮影など、撮影者自身び写りたい時やシャッターボタンを巧す時に生じる手 
ブレを防止したいとさなどに使うと便利です。 


い 

ろ 

い 

ろ 


セルフタイマーの使用方法 



© ~ 

dP 
DM 

F IrtiiFMI Hi 



巧をボタンを巧してセルフ 
タイマー表示（公）を表示さ 
せます。 

• マク□モードアイコン（化) 
ち同時に表示され、マクロ 
モード撮影ち可能になりま 
す（田 P .47)。 


回 


園 



構図を決め、シャッターボタンを半押しし 
て、ピントを合わせます。 


面。 

国 




猫 


F 销離願® 



シャッターボタンを半押ししたまま、さら 
に深く押し込んで、セルフタイマーを作動 
させます。 

• シャッターボタンを1回押すと10秒夕 
イマー、2回押すと3砂タイマーに切り 
換わります。セルフタイマーが作動する 
と操作音が鳴り、撮影画面にタイマー時 
間がカウントダウン表示されます。 

• 作動中のセルフタイマーを停止するには、 
10秒タイマー時には2回、3秒タイマー 
時には1回シャツターボタンを押します。 


@セルフタイマー使用時のごを意 

• シーンモード（田2 P .33) を r : 教巧ち上げ巧乂」にセットしている場合は、セルフタイマーはセッ 
卜することびでさません。 

• セルフタイマー撮影時には、連写モード （SB P .9 日）は自動的に「単写」にセットされます。 

P マニュアルフオーカス時のセルフタイマーについて 

マニュアルフオーカス（の P . 己 9) とセルフタイマーを併用する場合は、セルフタイマーをセットし 
てからマニュアルフオーカスをセットしてください。 
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セルフタイマーび作動すると、セルフタイマーランプび点滅し、シャッターびさ^ 
れる直前に約]秒間点灯します。 0 


1度目のシャツター 
ボタンの押し込み 


2度目のシャッター 
ボタンの押し込み 


居 

10秒間セルフタイマー 
スタート 

左 

3秒間セルフタイマー 

スタート 1秒前 撮影 



点滅 点打 
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^ 露出捕正 


カメラびミ夫めた適正露出値を意図的に変えることを露出補正といいます。被写体 
び極端に明るい、あるいは暗い場合や、被写体の明るさの差び著しく異なる場合 
は、露出補正の数値を変えることで、画像の明るさを調整でさます。露出補正値 
は一 2.日 EV から+ 2.0 EV の範囲で、]/3ステップごとにセットすることびで 
さます。 

露出補正のセツト方法 





セツトしたい露出補正値が表 
示されるまで、ちりボタンを押 
しながらコマンドダイヤルを 
回します。 



• 露出補正値を0.0外にセットすると、撮影画面に 
は因（露出補正）マークと補正値が、表示パネルに 
は因（露出補正）マークが表示されます。 


P 露出補正時のご注意 

露出モードび M (マニュアル）の場合またはシーンモードび奪:(打ち上げ花乂）に設定されている場 
合には、露出補正を行ラことはでさません。 

P 露出補正のキャンセル 

露出補正をキャンセルするには、露出補正値を 0.0 にセットしてください。ただし、撮景ミモードを 
〇(オート撮影）モードまたはシーンモードにセットしている場合は、電源を OFF にしたり、他の 
撮影モードに切り換えてもキャンセルできます。 

□ 露出補正値の選択 

• 構図の大部分び非常に明るい場合（太陽び反射する水や砂、雪を撮影する場合など)、背景び被写 
体よりも明るすざる場合は、カメラび自動的に被写体を暗くする傾向びあります。被写体び暗すざ 
る時は露出補正値を+側にセットしてください。 

• 構図の大部分び暗い場合（濃い緑の森を撮影する場合など)、背景び被写体よりわ暗すざる場合は、 
カメラび自動的に被写体を明るくする傾向びあります。被写体び明るすざる時は補正値を一側に 
セットして<ださい。 
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露出モード 


(カスタム [H • 医]) 


撮影モードを「カスタム1」または「カスタム2」にセツトすると、露出モードを 
次の4種類から選択でさます。 





P 

プ□グラム 
オート 

V 

適正露出になるよラにカメラびシャッ 
タースピードと絞り値を自動的にセッ 
卜します。同じ露出でシャッタースピー 
ドと絞り値の組み合わせを変えるプ〇 
グラムシフト（曲 P .52) も行えます。 

ほとんどの撮影状況に適しています。 

[ S 

シャッター 
優先オート 

V 

設定したシャッタースピードに合わせ 
て、適正露出となるようにカメラび自 
動的に絞り値をセットします。 

動さの速い被写体の瞬間を速いシャツ'! 

タースピードで撮影したり、遅い 
シャツタースピードで動さを強調した 
りする場合などに使用します。 J 

A 

絞り優先 
オート 

設定した絞り値に合わせて、適正露出 
となるよラにカメラび自動的にシャッ 
タースピードをセットします。 

手前から奥まで鮮明に写したり、背景 
の描写をやわらげたい場合などに使用 
します。 

f M 

L マニュアル露出 

シャッタースピードわ絞り値わ撮影ち 
び自由にセットでさます。 

撮影意図に合わせて、露出をコント1 
□ールしたい場合に使用します。 

- V 


露出モードのセツト方法 

露出モードのセツト方法は次のとおりです。 



カスタム1またはカスタム2 
をセツトしまず。 

•のまたは回（表示パネルで 
は [. J または〔.のび表示さ 
れるまで、巧®ボタンを巧し 
ながらコマンドダイヤルを 
回して、撮影モードをカス 
タム1またはカスタム2に 
設定します。^1、2 



們 


PSfIM 



F iimmi Hi 


露出モードをセツトしまず。 

• セツトしたい露出モードが 
表示されるまで、^ボタン 
を巧しなびらコマンドダイ 
ヤルを回します。 


^1巧»ボタンに r 撮影モード」 び割り当てられている場合 （田 2 P .1 已已)。 
撮影モードメニューで設定することもできます （田3 P .1 04)。 
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p プ□グラムオート 

被写体の明るさに応じてシャッタースピードと絞り値の最適な組み合わせをカメ 
ラび自動的にセットするので、ほとんどの撮影状況に対応できます。プ□グラム 
シフト、露出補正 （ aeP . 已日)、ブラケティング（及3 P . 1 ] 己）などによって撮影者 
の意図ち反映でさます。 


プ□グラムシフト 

露出モードを P にセットし、コマンドダイヤルを回すと、露出値を変えずに 
シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えるプ□グラムシフトび可能で 
す。この機能により、プ□グラムオートのままシャッター優先オート （ S ) や絞り 
優先オート （ A ) のような使いちびでさます。 


〇 




S ,75 

AUTO i_ 

(S) 



撮影モードをのまたは回にセツトし、露出 
モードを P に設定します（曲 P . 己1)。 



□ プ□グラムシフトの解除について 

プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク （*) び消灯するまでコマンドダイヤル 
を回します。露出モードを切り換えたり、電源を OFF にしても解除でさます。 
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g 露出モードのセット方法： SEP . 已 1, 


S シャッター優先才ート 

撮影者び設定したシャッタースピード （8 秒〜]/4日日日秒、1段ごと）に合わせ 
て、適正露出となるようにカメラび自動的に絞り値をセットします。被写体の動 
さを速いシャッタースピードで写し止める、または遅いシャッタースピードで流 
動感を強調するなど、好みのシャッタースピードに設定できます。スポーツシー 
ンの撮影などシャッタースピードを重視した撮影に最適です。 



撮影モードを田または回に 
セットし、露出モードを S に 
設定します（田 P. 已1)。 
コマンドダイヤルを回して設 
定したいシャッタースピード 
(8 〜1/4000砂）にセット 
します。 


•被写体が暗すざたり、明るすざたりして、設定したシャッタースピードがカメ 
ラの制御範囲を超えている場を： 

シャッターボタンを半押しすると、シャッタースピード表示び点滅します。こ 
の場合は適正な露出び得られませんので、設定したシャッタースピードを変え 
て < ださい。 

• 1/4秒より低速のシャッタースピードに設定する場合： 

撮影画像に星状のノイズび出ることびあるため、撮影画面上のシャッター 
スピード表示び黄色く点好して警告します。この場合は、 「ノイズ 除去」 （の 
P .1 ]7)を 「 ON 」 に設定することをおすすめします。 



M シャッタースピードの使用制限 

連写モードを rUH 連写」 に設定した場合 （田3 P .96) は、1秒間に撮影される〕マ数は一定になりま 
す。]コマび進む速さ （ UH 連写では]/30秒）じ(下の低速にシャッタースピードをセットすること 
はでさません。 

図1/4000砂高速シャッタースピード時の絞り制限 

174000秒の高速シャッタースピードでは絞りに制限びかかります。ズームを最も広角側にした時 
は F 已 .0 〜狂0、最も望遠側にした時は F 7.4 で絞り値び制御されます。 
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A 絞り優先オート 

撮影者び設定した絞り値（開放絞り〜最ル絞り、]/3段ごと）に合わせて、適正 
露出になるように、カメラび自動的にシャッタースピードをセットします。開放 
絞り側（ルさい数値）にして背景をボカした美しいポートレート写真を撮ったり、 
最小絞り側（大さい数値）で奥行さのある風景を鮮明に写すなど、好みの絞りに設 
定でさます。被写界深度（ピントの合ラ前後の範囲）を優先した撮影に最適です。 





因《こ8ぷ， 


翊间 

CP 

^ , *1 


撮影モードをのまたは回に 
セットし、露出モードを A に 
設定します（田 P. 己1)。 
コマンドダイヤルを回して設 
定したい絞り値（開放絞り〜最 
ル絞り）にセツトします。 


•被写体が暗すざたり、明るすざたりして、設定した絞り値がカメラの制御範囲 
を超えている場を： 

シャッターボタンを半押しすると、絞り値表示び点滅します。この場合は適正な 
露出び得られませんので、設定した絞り値を変えてください。 

• 絞りが F 8 に設定でさない場ち： 

ズーム位置によっては、最小絞りび F 8 にならない場合びあります。 


□絞りとズーム 

絞り値 （F 値）とはレンズの明るさを示す値で、レンズの焦点距離を有効□径（レンズの中にある絞 
りとそこを通る光の関係を数値化したわの）で割った数値のことをいいます。この数値びルさくなる 
にしたびって明るくなり、大さくなるにしたびって暗くなります。また、そのレンズの絞りの一番ル 
さい数値を開放絞り値といい、一番大さい数値を最小絞り値といいます。 COOL 円X日700のレンズ 
(8.9 〜 71.2mm F2.8 〜 4.2) はズーミングによって絞り値び変化します。望遠側にズームすると 
絞り値び大さくなり、広角側にズームすると、絞り値びルさくなります。撮影メニューの 「ズーム： 
ズーム時 F 値保持」（田 P .1 1 1) を rONJ に設定することにより、この絞り値の変化を最小限に抑え 
ることびできます（制御できる絞り値の範囲は F 已〜 F8 です)。 

図1/4000 • 1/8000砂の高速シャツタースピードについて 

被写体の明るさによっては、ズームを広角側にセツトして、絞りを最小絞り側（大きい数値）にセツ 
卜すると、1/4000秒 （UH 連写セツト時は]/8000秒）の高速シャツターび実現可能になります。 
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g 露出モードのセット方法： SEP. 已 1 


M マニュアル露出 

シャッタースピードも絞り値も撮影者び自由に設定します。シャッタースピー 
ドは最長]日分までの長時間露出 ( BULB ) および8砂〜1/4日日日秒の範囲で 
1段ごとに、絞り値は開放絞り〜最ル絞りの範囲で1/3段ごとにセットできます。 
個性的な映像表現をしたい時に効果的です。 




喊 

西应 1 

顏:引 

cp 

^, Ki 

11/1251 蘭 。® Mi 


撮影モードをのまたは凹に 
セットし、露出モードを M に 
設定します （の P. 已1)。 

^ボタンを巧して、シャッ 
タースピードを選択します。 
•韻 g ボタンを巧すごとに 
シャッタースピードと絞り 
値び交互に切り換わり、撮 
影画面には選択された方が 
緑色で表示され、表示パネ 
ルには選択された方が表示 
されます。 


回 



コマンドダイヤルを回して、希望するシャッ 
タースピードをセットします。 

• 設定したシャッタースピードと絞り値の 
組み合わせによる露出値と、カメラが測 
光した適正露出値の差が、撮影画面上の 
露出インジケータに表示されます。 

• 表示パネルでは EV 値 （EV 近似値）で表 
示され、8秒経過すると撮影可能コマ数 
表示に変わります。露出値の差が 9EV1^ ソ 
上の場合は「一 9」または「+ 9」が点滅 
警告します。 


m 


『盈 i 



アンダー露出 ー オーバー露出 
-2 +0 +2 

=□□□□□□□□□□□□□牛 

-1 +1 
露出インジケータ 

設定された露出値とカメラの測光した適正 
露出値の差は、撮影画面上の露出インジケー 
夕に一 2EV から+ 2EV の範囲で1/3段 
ごとに表示されます。 
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m 


邮讯□□ 。□□化叩 な [Mi 

の祖歷 Dljm 


もう一度刪ボタンを押して、 
絞り値を選択します。 



コマンドダイヤルを回して、希 
望する絞り値をセットします。 

• 必要な場合は手順2〜4を 
繰り返してセツトしたい 
シャッタースピードと絞り 
値の組み合わせをセットし 
ます。 


図長時間露出撮影 （ BULB / TIME ) について 

露出モードを M にセツトすると、最長] 0分までの長時間露出撮影 
び行えます。 

• 撮影メニユーの 「露出制御： BULB / TIME 」 （曲 P .1 0 目）を 「BULB 
露光」 （初期設定）に設定して、シャツタースピードを BULB にセツ 
卜すると、シャッターボタンを押し続けている間露光し、最長]0 
分までシャッターび開いたままになります。 




* _ 隱园 


• 撮影メニューの r 露出制御： BULB/TIMEJ (35 P .108) を [TIME 
露光」 に設定して、シャッタースピードを TIME にセットすると、 
シャッターボタンを巧してから指を離しても、再度シャッターボタ 
ンを巧すか、またはセットした時間（最長] 0分）び経過するまで 
シャッターび開いたままになります。 


國 


* _, DH 

l^lTIMESOSlti 1 1i 


長時間露出撮影では次のことにごを意ください。 

• 手ブレによって画像びブレることを防ぐために、兰脚のご使用をおすすめします。 

• 長時間露出撮景ミ時に発生する星状のノイズを軽減させるために、 「ノイズ除去」（の P .1 ]7) を 
「 ON 」 に設定することをおすすめします。 

• 長時間露出撮影旧 ULB / TIME ) は連写モード（田 P .9 目）び「単写」の場合のみ設定できます。 
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セツトしたい撮像感度が表示 
されるまで ® ボタンを押し 
なびらコマンドダイヤルを回 
します。 



ISO ! 撮像感度 


^カスタムの•回の設定方法：田 P . 日1 


「撮像感度」はカメラび光に対して反応する感度を表したをのです。感度び高く 
なれば、ある一定の露出を行ラために必要な光の量は少なくなり、より高速の 
シャッタースピード、またはより絞った絞り値（大きい数値の絞り）で適正露出を 
得ることびできますび、撮影された画像にはノイズび出て、粒テび粗くなること 
びあります。撮影モードを 「カスタム 1」または 「カスタム 2」にセットすると、 
標準では ISO 已日相当の撮像感度を、撮影目的に応じて変更することびできます。 
撮像感度は次の己種類から選択でさます。 




50 


IS 日50相当。低輝度時や、高速シャッタースピードび必要な場合（例： 
動いている被写体を撮影する場合）1；(外の通常の撮影では、この感度に設 
定することをおすすめします。この感度より高い感度で撮影するとノイズ 
び出る場合びあります。 


100 


IS 日100相当。 


200 


ISO 200相当。 


400 


ISO 400相当。 


AUTO 


通常は IS 日己0相当にセットさ 
れますび、低輝度時には自動的 
に感度び上びります （ IS 日200 
相当まで）。感度び上びると 
ISO (感度変更）のアイコンび 
表 7 J \ されます。 



撮像感度のセツト方法 


B 


P 


憂 


57 


























































い 

ろ 

し、 


0撮像感度を上げた時に生じる星状ノイズについて 

撮像感度を上げた時には撮影画面上に星状ノイズび生じる場合びあります。この場合、撮影時の 
シャッタースピードび]/4秒下の低速シャッタースピードであれば、 「ノイズ除ま」 を rONJ に設 
定することにより星状ノイズを軽減することびできます （ SEP . 117)〇 

巧露出モード 

露出モードを S (シャッター優先才ート ）、 M (マニュアル）に設定した場合、撮像感度を 「 AUTO 」 
にセットしても、撮像感度は r 己 0」に固定されます。 

@スピードライトの撮像感度連動範囲について 

スピードライトの撮像感度連動範囲は 「 AUTO 」、 r 己 0」、「100」、「200」です。スピードライトを 
使用する場合は（の P .44)、 撮像感度を 「 AUTO 」、 「己 0」、「100」、 に 00」のいずれかにセットし 
てください。「400」は自然光での撮影を目的とした感度ですので、おすすめできません。 



^感度表示について 

「 AUTO 」 外の感度を設定すると、撮影画面には設定した撮像感度 
び表示されます。 
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MF | マ— L アルフオ—カス|#|カスタムロ•回の設定方法：田 P . 已1み 


撮影モードを 「カスタム 1」または 「カスタム 2」にセツトすると、手動でフオー 
カスを合わせることびでさます。オートフオーカスでのピント合わせび行えない 
時や、被写体までの距離びあらかじめ想定でさる場合などに便利です。マニュア 
ルフオーカスで設定でさる撮影距離は、約 3 cm から無限遠までです。 

マニュアルフオーカスの使用方法 


a 


中 



回 iES 

1皿1 

NORM AUTO て 




P 図（（引 


MF (巧を）ボタンを巧しながらコマンドタ’ 
イヤルを回して、マニュアルフオーカスを 
セットします。 


回 


Ml 

P wmgpio® I ii 


マニュアルフオーカス時は、撮影画面にマニュ 
アルフオーカスインジケータが表示されます 
ので、撮影距離の目まにしてください。 

• フオー カスをセットでさる範囲は、ズー 
ムの三ドル側で約 3cm ( A ) から無限遠 
(ii) までです。 


回 1 

圆 



撮影画面で被写体を確認します。 

• マニュアルフォーカス時は、撮影画面上で 




ピントが合っている部分の輪郭が強調され 
てピントが確認しやすいピーキングに自動 
的にセツトされます（撮影 メニュー 「フォー 



カス：ピーキング」（西 P .110) を rOFF 」 に 

シャッターボタンを深く巧し込んで、撮影 

設定した場合を除く）。 

します。 




0マニュアルフオーカスのキャンセル 

MF (巧 &) ボタンを巧して、フオーカスモード（の P .47) を設定し直すとマニュアルフオーカス 
はキャンセル（解除）されます。 


@マニュアルフオーカスについてのご注意 

• フオーカスをマニュアルフオーカスインジケータの化側にセットしてズーミングを行った場合、 
ズーム領域によってセットした距離にピントび合わないことびあります。この場合、撮影画面のマ 
ニュアルフオーカスインジケータび赤色に点打して警告します。 

• マニュアルフオーカスをセットした場合、巧りボタンを巧してもフオーカスは□ックされません。 

• コンバータ装着時（田 P . 10目）は、オートフオーカスで撮影を行ってください。 

• セルフタイマーを併用する場合、セルフタイマーを先にセットしてからマニュアルフオーカスを 
セツトしてください（田 P .4 目）。 
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画像の調整について（カスタム田•回) 


C 日日 L 円 X 8700 では、撮影 メニ ュー(田 P .9 日） を利用して、これから撮影する画像の 
ホワイトバランスを調整したり、輪郭の強弱や階調、彩度を設定するなど、撮影する画像 
を細かく調整することびでさます。パソコンでレタッチを行ラ場合など、使用目的に合わ 
せた設定び可能です。これらの画像調整は、撮景ミモードび 「カスタム 1」または 「カスタ 
ム 2」にセットされている場合のみ使用できます （曲 P . 己1)。 

ホワイトバランス（田 P.92) 

人間の目に白く見える色を、照明光の色に合わせて画像でわ白く見 
えるように調整します。 


階調補正（田 P .102) 

画像のコントラストを設定します。暗いところと明るいところの差 
(コントラスト）を強調したり、反対に暗いところと明るいところの 
差を曖巧にすることびでさます。 


彩度調整（の P.103) 

画像の色の鮮やかさを設定します。彩度を調整することで、画像を 
鮮やかにしたり色目を抑えたりすることびでさ、パソコンでレタツ 
チを行ラ場合に便利です。また、モノク□画像として画像を記録す 
ることちでさます。 


輪郭強調（の P.105) 

画像の輪郭の強弱を設定します。輪郭を強めに強調すると、個々の 
被写体の境目びはっきりとして、画像にメ U 八 IJ びつきます。一方、 
輪郭を弱めに強調すると、個々の被写体の境目びソフトな感じの画 
像になります。 


記録中の画像を削除ずる場合 (1^ DELETE クイックデリート) 



□ 標準 

3+コントラスト強め 
3- コントラスト弱め 


r 彩度調整 1 

、±0標準 


輪郭強調 



画質モードを 「 HI 」、 連写モードを 「UH 連写」 にセットした場合、撮影された画像び CF 
カードに記録されている間に撮景ミ画面に而一 DELETE (クイックデリート）アイコンび表示 
されます。この間に、記録中の画像を削除することびでさます。 


m ボタンを押すと、削除確認画面び表示 
されます。マルチセレクターの ▽ を巧し 
て、「はい」を選択し、 [> を押すと、表示中 
の画像を削除して、撮影画面に戻ります。 

• 「いいえ」を選択して!>を押すと、画像 
は削除されずに撮影画面に戻ります。 



60 























動画の撮影と再を JJ 


Mbiij 夕 : IS も、 9 る カスタムの.回の設定方法：西 P . 已1 A 

COOL 円 X 87 日日では、撮影モードを 「カスタム 1」 または 「カスタム 2」 にセツ 
卜すると、 4 種類の動画を選択でさます。微速度撮影外は音声付さで撮影する 
ことびできます。また、露出モードはプ□グラムオート （ P ) に固定されます。 






TV 再生目 40 

カラーの動画を画像サイズ目 40 X 480 ピクセル、 30 フレーム/秒 
で最長 3 已秒間撮影します。テレビで再生した時に適した画像サイズ 
です。 

カメラ再生 320 

カラーの動画を画像サイズ 32 日 X 240 ピクセル、 1 已フレーム/砂で I 
最長 180 秒間撮影します。 J 

微速度撮影 

微速度撮影 （田 P .64) では、設定された撮影間隔（インターバル）で 
静止画像の撮影を自動的に行い、撮影した複数の画像をつなげて画像 
サイズ目 4 日 X 480 ピクセル、 3 日フレーム/秒の動画として記録し 
ます。 1 回の微速度撮影で最長 35 秒間分 （ 1050 フレーム）の撮影を 
行うことびでさます。つぼみびゆっくりと巧開く様子や、蝶び羽化す 
る様子を、記録写真のよラに撮影したい場合に便利です。なお、微速 
度撮影時には音声は録音されません。 

セピア動画 

^ - 

セピア調の動画を画像サイズ 32 日 X 240 ピクセル、 5 フレーム/砂で1 
最長 180 秒間撮影します。 J 


動画モードのセツト方法 

撮影メニューの r 連写：動画」 メニューから動画モードを選択します。 



《マイメニューを初期設定から変更している場合は、「全 メニュー 表示」を選択してから「連写」を 
選択してください。 


^動画のファイル名について 

動画ファイルは新規のファイル番号（画像記録フォルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）の名 
前に拡張テ r . MOV 」 びつき（例： DSCN 0001. M 0 V )、 QuickTime ムービーファイルとしてパソ 
コンに転送して再生することびでさます。 
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國 


連写 2/21 


ンターパル 撮影 


〇園 


A または ▽ を巧して、「動画」を選択します。 





|>を押してミ夫定します。 

• 選択した動画モードが設定されます。 

• r 微速度撮影」を選択して0を巧すと、撮 
影間隔（インターバル）と露出固定を設定 
できます（の P . 目4)。 




m ® 

面 

/つ図愛/1| 


屈 ^ 

協摄願。贸 OWI 


B ボタンを押して撮影画面 
に戻ります。 

• 表示パネルには gu が点滅 
します。 


図 AF モードについて 

動画を撮影する場合、 AF モードを常時 AF かシングル AF (初期設定）に切り換えることびでさます。 
AF モードびシングル AF にセツトされている場合は、シャツターボタンを巧した時のピントに固定 
されます。 AF モードの切り換えについては、 「 AF - MODE 」 （田 P .1 ]0)をご覧ください。 
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動画を撮影する 


J 


動画モードび 「TV 再生目 40」、 「カメラ再生 320」、 「セピア動画」 のいずれかに r 

設定されている場合には、の手順で動画を撮影します。 h 




2 


カメラのモードセレクターを〇に合わせます 


カメラの電源を日 N にします 


• 撮影画面には撮影可能コマ数のかわりに、記録巧 
能な時間び表示されます。 



翊 R E り ;□ 与 BDHBi の ]) 

撮影 中は REC アイコン 
が表示されます。 


3 撮影します 

• シャッターボタンを押し込んで、撮影を開始します。 
•もラー度シャッターボタンを押し込むと、撮影び 
終了します。 

• m ボタンを巧すと撮影を一時停止し、ちラー度 
应巧ボタンを巧すと撮影を再開します。 

• 撮影中に CF 力ー ドの残量びなくなった場合や、設 
定した動画モードの撮影可能な記録時間び経過し 
た場合、撮影は自動的に終了します。 



@動画撮影時のズーム操作について 

「TV 再生 640」、 「カメラ再生 320」または 「セピア動画」 に設定した場合は、動画撮影開始後にズー 
ム操作を行ラと電子ズーム（曲 P .2 目）び2倍まで作動します（光学ズームは作動しません)。 

• 「ズーム：電子ズーム」 び rOFFJ の場合 （田 P .1] 1 ) でち、動画の撮影を開始すると、電子ズーム 
び使用でさます。 

•光学ズーム（の P .2 目）を使用したい場合は、動画を撮景ミする前に操作してください。撮影を開始 
すると、撮影する前に設定された光学ズーム位置に固定されます。 

0スピードライトの使用について 

「TV 再生 640」、 「カメラ再生 320」または 「セピア動画」 に設定した場合は、スピードライトは自 
動的に発光禁止になり、被写体び暗い場合でわ発光しません。 
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微速度撮影の撮影方法 


a 



動画 



七ピア動画 


動画メニュー画面で、マルチセレクターの 
A または ▽ を巧して、「微速度撮影」を選 
択します。 



[> を巧すと、微速度撮影メニューが表示さ 
れます。 


回 



微速度撮影 


インターバル設を 


A または▽を押して、「インターバル設 
定」または「露出固定」を選択し、0を押し 
て < ださい。 

• 「インターバル設定」：微速度撮影の撮影 
間隔（インターバル）を設定します。 

• 「露出固定」：微速度撮影時に露出固定を 
行うかどうかを選択します。 



r インターバル設定」を選択した場合、 A ま 
たは▽を押して、微速度撮影の撮影間隔を 
「30秒」、「1分」、巧分」、「10分」、「30 
分」、「60分」から選択してください。 

•!> を巧すと、選択び実行され、撮影メ 
ニュー画面に戻ります。 


0微速度撮影のファイル名について 

微速度撮影で撮影された動画のファイル名は、先頭文字 riNTN 」 に新規のファイル番号（画像記 
録フォルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）の名前け広張テは. MOV ) となります（例： 
INTN 00] 己. MOV )。 

@微速度撮影時のご注意 

•微速度撮影時は、途中でバッテ I 」一の残量びなくなると撮影を終了するため、 AC アダプタ 
EH - 已3 (別売）のご使用をおすすめします。 

• 微速度撮影を開始する前に試し撮りを行い、画像を確認することをおすすめします。 
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^ 動画モードのセット方法：の P.61 


回 



I 露 出固定 


r 露出固定」を選択した場合、 A または ▽ 
を巧して、 「ON」 または 「OFF」 を選択して 
ください。1>を巧すと、選択が実行され、 
撮影メニュー画面に戻ります。 

•「ON」 ：すべてのフレームの撮影を終了する 
まで、露出とホワイトバランスが1フレー 
ム目を撮影した条件に固定されます。 

•「OFF」 ：露出とホワイトバランスは固定 
されません。 



m 


麵 

〇 1 夕 1 離臨 ® JSiil 


撮影メニュー画面に戻った後、»ボタンを 
押すと撮影画面に戻ります。 


a 


曲 


シャッターボタンを押し込んで微速度撮影 
を開始します。設定された時間の撮影間隔 
(インターバル）で撮影を自動的に行い、動 
画画像として保存します。 

• ちラー度シャッターボタンを押すか、 CF 
カードの記録容量がなくなるか、10已〇 
フレーム （3 已秒間分）撮影すると、微速 
度撮影が終了します。 


@微速度撮影について 


•微速度撮影では、撮影から次の撮影までの間、液晶モニタ（または電モビューファインダー）および 
表示パネルび消打します。設定した撮影間隔（インターバル）び経過する直前に、液晶モニタ（または 
電モビューファインダー）および表示パネルび自動的に点打し、撮影を行います。 

•微速度撮影では、画質モードを 「 FINE 」、「 NORMAL 」、「 BASIC 」 にセットできます。すでに 
「 RAW 」 または「川」にセットしている場合は、微速度撮影を選択すると 「 FINE 」 に変わります。 

• 微速度撮影のファイルサイズは、設定した画質モードによって大さく変化します。 

^露出固定表示 

露出固定を rON 」 に設定すると、 AE - L アイコンび撮影画面に黄色で 
表示されます。微速度撮影を行うと、露出とホワイトバランスび] 

フレーム目の条件に固定され、 AE - L アイコンは白色に変わります。 
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因動画を再生する 




モードセレクターを因に合わせ、 ] コマ再生モード 
(西 P .67) にセツトすると、撮影した動画を液晶モニタ 
で再生することびでさます。液晶モニタには動画である 
ことを示す ►11 び表示されます。 0 巧ボタンで動画再生 
の操作を行います。 

「TV 再生目 40」、 「カメラ再生 320」または r セピア動 

画」の動画再生中は、撮影時に録音された音声び内蔵ス 
ピーカーで 再生されます。 



【機能 

ボタン 

内容 】 

r 

再生ずる/ 
一時停止する/ 
再開ずる 


m ボタンを巧すと、動画を再生します。動画再生中^ 

に 0 ® ボタンを押すと、巧した時点のフレームで一時 
停止します。再生を再開するには、をう一度 0 を ボタ 
ンを巧します。 

再生び終了すると、最初のフレームび表示されます。 J 

广 

一時停止中に 

1 フレーム 戻る 

し 

© 

S 

一時停止中、 1 フレーム前の画像を表示します。押し 
続けると、順次コマを送ります。 

J 

一時停止中に 

1 フレーム 送る 

〇 

一時停止中、 1 フレーム先の画像を表示します。押し 
続けると、順次コマを送ります。 

} 

音量を調節する 

^ - 

の 

動画再生中に a ボタンまたは D ボタンを押すと、 1 
液晶モニタに音量表示び表示され、音量を大)、 
中）、ル）、または音声なし）に調 
節することびでさます。 a ボタンを押すと音量はル 
さくなり、 D ボタンを押すと音量は大さくなります。 
- む 


@動画についてのごミち意 

• 動画は、レビュー再生モードや簡易再生モードでは再生でさません（の P .3] )。 
• 動画をダイレクトプ U ントすることはできません（田 P .84)。 
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いろいろな再を機能 JJ 


E カメラで再生ずる 

撮影した画像を確認する （1 コマ再生モード） 

モードセレクターを因にセットすると、「1コマ再生モード」になり、 
夕には撮影した画像び表示されます。 




ミイ タ晶 t 二 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

再 

生 

機 

能 


^他の撮影画像を表示ずる場合 


マルチセレクターの A またはづを巧すと液晶モニタに表示されている画像の]コマ前の画像を見 
ることびでさ、 ▽ または!>を巧すと]コマ後の画像を見ることびできます。マルチセレクターを 
巧し続けると、早送りすることびできます。 


□应> ボタンについて 

画像を再生中に IB ボタンを巧すと、液晶モニタに表示されているカメラの設定内容や画像情報を 
消したり再表示させたりすることびでさます 。X 



※画像情報を消した場合 
でも、バッテ U —残量 
びかなくなるとバッテ 
リーチエック表示が点 
灯します。 


^表示中の画像を削除ずる場合 

1コマ再生モードと簡易再生モードでは、©ボタンを巧すと、表示 
された画像の削除確認画面び表示されます。マルチセレクターの么ま 
たは ▽ を巧して「はい」を選択し、！>を押すと、表示中の画像び削除 
されます。 

• 「いいえ」を選択して1>を押すと、表示中の画像は削除されずに再 
生画面に戻ります。 

レビュー再生モードで©ボタンを押しても画像は削除されません。 

因レビュー再生モード/簡易再生モードについて 

モードセレクターび〇にセットされている状態で 0® ボタンを巧すと、撮影した画像をすぐに確認 
することびできるレビュー再生モードまたは簡易再生モードに切り換えることびできます（田 P .31)。 

67 


























RAW 画像か 5 HI への画像変換について 


RAW で撮影された画像は1コマ再生モード時に HI 画像 ( TIFF 形式）に変換することびで 
きます。 TIFF 形式のファイルはほとんどのアプリケーシヨンに対応できます。変換すると 
拡張テび. NEF から. TIF に変わります（例： DSCN 0001 .NEF 一 DSCNOO 日 1. TIF )。 




恭霉レ(が管實激を 


はい ► : 


撮影した RAW 画像を1コマ再生モード A または▽を押して、「はい」を選択し 


で表示し、 0® ボタンを押します。 

•「 RAW 画像を HI 画像に変換します。よ 
ろしいですか？」といラ確認画面び表示 
されます。 


ます。 

• 「いいえ」を選択して!>を巧すと、再生 
している RAW 画像を HI に変換せずに 
1コマ再生モードに戻ります。 


回 





圓臟レ義苛激を 



|>を押すと、再生している RAW 画像を 
HI に変換して別画像として保存します。 
変換び終了すると、 「 RAW 画像を削除しま 
すか？」という確認画面び表示されます。 


A または ▽ を巧して「はい」を選択し、 
>を押すと、元の RAW 画像び削除されま 
す。 

• 「いいえ」を選択して!>を押すと、元の 
RAW は削除されずに1コマ再生モード 
に戻ります。 


M RAW 画像を HI 画像に変換ずる場合のご注意 

- RAW 画像を HI 画像に変換する場合は、 CF カードの空さ容量を充分に確保してから変換して 
ください（画質モード（の P .40) を「川」にした場合に撮影可能コマ数び]コマし^(上ぁること 
を確認してください)。 

- RAW 画像を HI に変換するまで、時間びかかります。 S マークび消えるまでお待ちください。 

• RAW 画像に録音された音声メモは HI 画像にコピーされません。 RAW 画像を削除すると、録 
音された音声メモわ削除されますのでごを意ください。 
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コマ再生モードにずるには：田 P .67 


サムネイル再生モード 

簡易再生モード （の P .3 1 ) または]コマ再生モード時 
(曲 P .67) に a ( H ) ボタンを巧すと、4〕マのサム 
ネイル画像び表示されます。サムネイル再生モードで 
は、次の操作び巧能です。 



画像を選択 
ずる 



マルチセレクターを使って画像を選択します。 


画面をスク 
□ールする 


含 


コマンドダイヤルを回すと、 
ルを行います。 


I ページ分の画面のスク□一 


表示コマ数娜の/ 
を変更ずる D 巧） 


•4 コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示にな 
ります。 

•9 コマ表示時に D (9) ボタンを巧すと4コマ表示に、4 
コマ表示時に D (9) ボタンを押すと1コマ表示 （1 コマ 
再生画面）になります。 


画像を削除 
ずる 


励 


m ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。マルチ 
セレクターの A または ▽ を巧して「はい」を選択し、 t > を 
押すと選択した画像び削除されます。 

• 「いいえ」を選択して!>を押す 
と、画像を削除せずにヴムネ 
イル再生モードに戻ります。 


厭禱貫 激を 

いいえ 


Iコ7再生 
画面に戻る 




4コマ表示または9コマ表示をキャンセルして、 ] コマ再生 
画面に戻ります。簡易再生モードでは撮影画面にをどります。 


スモール 
ピクチャー 
を作成ずる 


ソヤツター 

ボタン 


スモールピクチャー画像を作成します（田 P .7 己)。スモー 
ルピクチャーは簡易再生モード （の P .31) では作成でさま 
せん。 
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画像情報 

簡易再生モード （の P .31) や]コマ再生モード （田 P .67) で表示される画像に 
は画像情報び表示され、6種類の画像情報表示画面に切り換えることびでさます。 

コマンドダイヤルを回すと、画像情報表示画面は次のように切り換わります。 


C ぺージ 1 イ — ^ぺージ 2 4—^ ぺージ 3 4—^ ぺージ 4 イ 
ぺージ目（ピーキング表示）寺►ぺージ己（ヒストグラム表示) 

1 ■ ぺージ1 





撮影曰付 
撮影時刻 
画像サイズ 
フオルダ名 
ファイル名 
バッテ U —チェック 



音声メモ表 
転送マーク 
プ U ント表示 
プ□テクト表示 
表示画像コマ番号/ 
総画像コマ数 

画質モード 


2.ページ2 



撮影カメラの機種 
ファームウェアのバージヨン 
測光ち式 
露出モード 
シャッタースピード 
絞り値 



3.ページ3 




露出補正値 
焦点距離 

フ オー カスモード 
スピードライト 
階調補正 
撮像感度 
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4. ページ 4 



己.ぺージ己（ヒストグラム表/テ0 




ホワイトバランス 
彩度調整 
輪郭強調 

電子 ズームの 倍率 
コンバータ 

撮影画像のファイルサイズ 


I サムネイル画像を八イライト表示 

(画像の八イライト部分を白/黒の点滅で表 
示） 

ヒストグラム 

(明るさの分布を表示：横軸は輝度[左へ行 
くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなり 
ます]を示し、縦軸はドット数を示します） 
ファイル名 
撮影情報 

(測光方式、シャッタースピード、絞り値、 
露出補正値、撮像感度） 


目.ぺージ6 (ピーキング表示) 




ファイル名 
撮影情報 

(焦点距離、シャッタースピード、絞り値、 
フ オー カスモード、ノイズ除去） 

ピーキング処理画像 

(画像中でピントの合っている被写体の輪郭 
を強調して表示、選択 AF ェ IJ アはホ色表示) 
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拡大表示モード 

簡易再生モード （の P .3 1 ) または]コマ再生モード時 
迎 P .67) に、ズームボタンの D 巧）を押すと、表示 
された画像を拡大して見ることびでさます。 



^ 機能 

ボタン 

内容 ] 

f 

画像を}広大表示 
ずる 

D の） 

押すごとに画像を拡大表示します。最大約目倍まで if ] 

像を拡大します。拡大表示中は^アイコンと拡大倍 
率び液晶モニタの左上に表示されます。 J 

f 

画像の他の部分 
を表示ずる 

© 

マルチセレクターを使ラと、画面をスク□ールさせ 
て、見たい部分に移動することびでさます。 

r 

J 広大倍率を 
下げる 

の (の 

拡大表示時に ffl(H) ボタンを押すと、拡大倍率び下] 
びります。ちとの 1 コマ再生画面と同じす広大倍率まで 
下びると、拡大表示はキャンセルされます。前後の画 
像を見る時は、拡大表示をキャンセルしてからマルチ 
セレクターを操作して < ださい。 J 

< 

拡大表示を解除 
ずる 


拡大表示時に 0 のボタンを巧すと、拡大表示びキャン] 

セルされ、]コマ再生画面に戻ります。簡易再生モー 
ドでは撮影画面にをどります。 J 

トリミングを 
行ラ 

シャツター 
ボタン 

拡大表示中の画像を表示部分のみに卜 U 三ングし、別 
画像として保存します （田 P .73)。 トリミングは簡易 
再生モードでは行えません。 

J 


@ } 広大表示について 

• 動画およびスモールピクチャーでは、拡大表示は行われません。 

• 画質モードび 「 RAW 」 または 「 HI 」 の画像は、画像の拡大表示び可能になるまでに時間びかかりま 
す。メッセージ「しばらくおまちください」び表示された場合は、メッセージび消えるのを待って、 
もう一度 D (9) ボタンを押してください。 
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g]1コマ再生モードにずるには：曲P.67 


トリミング 

1 コマ再生モードで拡大表示中の画像を表示部分のみ卜 IJ ミングして（切り取つ 
て）、元の画像とは別に新しく画像を作成します。画面にアイコンび表示 
されている場合にのみ、卜 U ミングすることびでさます。 



巧トリミングについてのご注意 

• C 日日 L 円 X 8700 で卜 U ミングした画像を COOLPIX 8700じ(外のデジタルカメラで再生すると、 
正常に表示でさない場合やパソコンへの転送びでさない場合びあります。 

• COOL 円 X 8700 しソ外のデジタルカメラで撮影された画像に対しては、卜 U ミング機能の動作は保 
証しておりません。 

@トリミングびできない場合 

• レビュー再生および簡易再生モード時 




•シーンモードの|：づ(パノラマアシスト）で撮影した画像（の P .38)、 「UH 連写」、「インターバル 
撮影」（田2 P .9 目）または「動画」（の P .61) で撮影した画像、画質モードび 「 RAW 」 または「川」の 
画像（の P .40)、 画像サイズび「を 2 3264 X 217目」の画像（田2 P .42)、 卜 U ミングで作成し 
た画像、またはスモールピクチャー （ SBP .7 已）の場合 
• CF カードに充分な空さ容量びない場合 
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因トリミングで作成された画像について 

• トリミングで作成した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。 

• 卜 U ミングで作成した画像は元画像を削除しても削除されません。また、卜 U ミングで作成した画 
像を削除してち元画像は削除されません。 

• 元画像で設定した転送マーク（西 P .1 3目）は、トリミングで作成した画像にわ設定されます。 

• 元画像で設定した口 I 」ント指赴（の P .134) および「プ□テクト設赴（田 P .132) は、卜 U ミ 
ングで作成した画像には設定されません。 

• 卜 U ミングで作成された画像の画質モードは、元画像の画質モードにかかわらず NORMAL にな 
ります。 

• 卜 U ミングで作成された画像のサイズは、拡大倍率により異なります。次のラちから最適なサイズ 
をカメラび自動的に選択します（単位：ピクセル)。 

- [8M 3264 X 2448 •を M 2已92 x ] 944 - [3M 2048 x 1已3巨 

•を M 1600 X 1200 - [ 3 1280 X 960 •脚1024 x 768 

- [TV 640 X 480 •田320 x 240 -口 160 x 120 

• 卜 US ングで作成された画像のファイル名は、先頭文字 「 RSCN 」 に新規のファイル番号（画像記 
録フオルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）を付けた名前け広張テは. JPG ) となります。 
イ列： RSCN 00] 己. JP 白 

• 卜 U ミングで作成された画像の作成曰時は、元の画像と同じです。 
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1 コマ再生モードにずるには：曲 P .67 


スモールピクチャー 

1コマ再生モードまたはサムネイル再生モード（西 P .69) 時にシャッターボタン 
を巧すと、元の画像とは別に表示している画像の画像サイズを縮ルしたスモール 
ピクチャー（縮ル画像）を作成します。ファイルサイズをルさくすることびでさ 
るため、電子メールで送ったりホームページで使用する場合に適しています。 


a 


曲 


ス吊-ルピクすャ- 


推歳レ義實錄を 


スモールピクチャーを作成する画像を表示し 
て、シャッターボタンを押すと、スモールピ 
クチャーの作成確認画面び表示されます。 


回 



ス t モーみピクチヤー 

ス電一廉陵を黃ター奪 
傭感レ義實狱を 

L はい ► 1 


A または ▽ を押して、「はい」を選択します。 
• 「いいえ」を選択して!>を巧すと、スモー 
ルピクチャーを作成せずに、 1 コマ再生 
モードまたはサムネイル再生モードに戻 
ります。 



n スモールピクチャーについてのご注意 

• COOL 円 X 8700 で作成されたスモールピクチャーを COOL 円 X 8700 じ(外のデジタルカメラで 
再生すると、正常に表示でさない場合やパソコンへの転送びでさない場合びあります。 

• COOL 円 X 8700 じ(外のデジタルカメラで撮影された画像に巧しては、スモールピクチャー機能の 
動作は保証しておりません。 

• スモールピクチャーの拡大表示はでさません。 



@スモールピクチャーの画像サイズについて 

初期設定では、スモールピクチャーは目 40 X 480 ([■) ピクセルで作成されますび、再生メニュー 
の「スモールピクチャー」 （ aBP .140) で、スモールピクチャーの画像サイズを目 40 X 480 ([■). 
320 X 240 ([ S )、 160 X120 ( H ]) ピクセルから設定することびできます。画像サイズは、ス 
モールピクチャーを作成する前に設定してください。 
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E スモール ピク チャーの 再生に ついて 

作成されたスモールピクチャーは、最後に記録された画像の]つ 
後にグレー色の梓で表示されます。 

• 画質モードは、元画像の画質モードにかかわらず日 AS にになり 
ます。画像サイズは、設定したサイズによって、640 X 480、 
320 X 240、160 x ] 20ピクセルになります （ g 、 [ j 、 
または G び表示されます)。 


2004.02 .01100 NIKON 
10:20 _ 0002. JPG 



S BAS に ( 21 2) 


0スモールピクチャーび作成できない場合 

• レビュー再生および簡易再生モード時 

• シーンモードのパノラマアシスト）で撮影した画像（田 P .38)、 「UH 連写」、「インターバル 
撮影」（の P .96) または「動画」（の P .61) で撮影した画像、画質モードび 「 RAW 」 または 「 HI 」 の 
画像（の P .40)、 画像サイズび r を2 3264 X 217目」の画像（西 P .42)、 卜 U ミングで作成し 
た画像 （ SBP .73)、 またはスモールピクチャーの場合 
• CF カードに充分な空さ容量びない場合 


□ 作成されたスモールピクチャーについて 

• スモールピクチャーは、元の画像とは別の画像として保をされます。 

•スモールピクチャーは元画像を削除しても削除されません。また、スモールピクチャーを削除して 
わ元画像は削除されません。 

• 元画像で設定した転送マーク（西 P .1 3目）は、スモールピクチャーにわ設定されます。 

• 元画像で設定した口 U ント指定」（の P . 1 34) および口□テクト設赴（田 P . 1 32) は、スモー 
ルピクチャーには設定されません。 

•スモールピクチャーのファイル名は、先頭文字 rsscN 」 に新規のファイル番号（画像記録フォ 
ルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）を付けた名前け広張テは. JPG ) となります。例： 
SSCNOO ] 已 JPG 


• スモールピクチャーの作成曰時は、元の画像と同じです。 
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1 コマ 再生 モー ドにずるには：曲 P .67 


音声メモを録音する/再生する 

1コマ再生モードで表示されている画像に巧して最長で 
約2日砂の音声メモを録音します。音声メモは音声ファ 
イル （. WAV ) として CF カードに記録され、音声メモ付 
さの画像には「の(音声メモ表示）び表示されます。動画 
には、音声メモは録音でさません。 


REC 

m 

LW 



ボタン 

内容 J 

録音ずる 


音声メモび録音可能な画像び表示されている場合、 g 皆ボタ^ 

ンを巧し続けている間、最長で約20秒の音声メモを録音し 
ます。居皆ボタンから指を離すか、約20秒経過すると、録 
音び終了します。 J 

ド 

再生ずる/ 
再生を終了ずる 


m アイコン付さの画像び表示されている場合、 d 貧ボタンを押 
すと、内蔵スピーカーから音声メモを再生します。 i 皆ボタン 
をわラー度押すか、録音内容び終了すると再生を終了します。 

再生を 

一時停止ずる/ 
再生を再開ずる 

V 


音声メモの再生中に巧®ボタンを巧すと一時停止します。一 
時停止中に巧®ボタンを巧すと、再生を再開します。 

グ 

音量を 
調節ずる 

V 

の(の 

/ 

D 巧） 

音声メモ再生中に a ボタンまたは D ボタンを押すと、液'! 

晶モニタに音量表示び表示され、音量を大 ）、^ 
(中）、ル)、または音声なし）に調節することび 
できます。のボタンを押すと音量まルさくなり、 D ボタン 
を巧すと音量は大さくなります。 J 

音声メモ/ 
画像を削除 
する 

>- 


音声メモび記録された画像の表示中に©ボタンを押すと、'] 

削除確認画面び表示されます。マルチセレクターの A また 
は▽を押して、「はい」、 「地 J 、 「いいえ」のいずれかを選択 
し、！>を巧すと、選択した項目び実行されます。 

• 1はい」： 

画像と音声メモび削除されます。 
•「脚： 

音声メモのみび削除されます。 

• 「いいえ」： 

画像と音声メモは削除されません。 

リ殺圓臟し義货 
点這) uirrf 缴を 

いいえ ► 

- S 
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テレビで再をする 


付属のオーディオビデオケーブル EG - E 己日日日化厂 FAV ケーブル）を使用して、 
撮影された画像をテレビやビデオデッキで再生することびでさます。 

1カメラの電源を OFF にします 


2 


AV ケーブルを接続します 

• AV ケーブルの黒いプラグをカメラのオーディ 
オビデオ出力端子に接続します。 


• AV ケーブルの黄色のプラグをテレビまたはビ 
デオの映像入力端テに、白色のプラグをテレ 
ビまたはビデオの音声入力端テに接続します。 



3 映像機器の入力をビデオ入力または外部入力に切り換えます 

• 詳しくは映像機器の使用説明書をご覧ください。 


4 カメラのモードセレクターを因にセットします 


5 カメラの電源を日 N にします 

• 撮影された画像びテレビに表示され、カメラの液晶モニタは消打します。 



P ビデオ出力について 

• COOL 円X日700とテレビまたはビデオデッキを接続する前に、セットアップメニューの「ビデオ 
出力」（田2 P.1 已日）で、ビデオ出力形式を確認してください（初期設定は 「NTSC」 です)。 

• 「ビデオ出力」を 「PAL」 に設定している場合、 COOL 円 X8700 とテレビまたはビデオデッキとの 
接続中に UH 連写または動画を撮暴すると、カメラの液晶モニタび点打してビデオ出力は一時停 
止となります。 
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パソコンで再生する 


付属の USB ケーブル UC - E 1と PictureProject を使用して、カメラで 
撮影した画像をパソコンで再生することびでさます。画像を転送する前に、 
PictureProject をパソコンにインストールする必要びあります。インストー 
ルの方法および画像の転送ち法については、クイックスタートガイドおよび 
PictureProject U ファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご覧ください。 


カメラをパソコンに接続する前に 


ご使用のパソコンの OS (オペレーティングシステム） 

に合わせて、正しい通信ち式びカメラにセットされてい 
ないと、撮影した画像をパソコンに転送することびでき 
ません。通信ち式は1^(下の表を参考にして、セットアッ 
プメニユーの 「 USB 」 で設定してください（田 P . 1己8)。 
初期設定は 「Mass Storage ] に設定されています。 

USB 

Mass Storage ^ 

[ パソコ 

ンの OS 

USB 通信方式 】 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional 
[Mac OS X (10.1 . 已しソ降） 

PTP または Mass Storage 

J 

1 Windows 2000 Professional 

Windows Millennium Edition (Me) 
t Windows 98 Second Edition (SE) 

Mass Storage 



い 

ろ 

い 


専用 USB ケーブルでパソコンに接続する 

カメラの電源び日 FF になっていることを確認して、カメラと起動しているパソ 
コンを付属の US 目ケーブル UC - E ] で下図のように接続します。接続び完了し 
たらカメラの電源を ON にします。電源を日 N にすると、レンズび繰り出します。 
• カメラの液晶モニタは消巧し、表示パネルには〔_’：](通信状態表示）び表示されます。 
電源スイッチしソ外の操作はでさなくなります。 




専用 USB ケーブル UC-E 1 
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Windows 2000 Professions し Windows Millennium Edition ( Me )、 

Windows 98 Second Edition ( SE ) をご使用の場合のごを意 

ご使用の日 S び上記の場合には、セットアップメニューの 「 USB 」 を 「 PTP 」 に設定しない 
で < ださい。 

「 USB 」 を 「 PTP 」 に設定して、上記日 S のパソコンと接続した場合には、下記の要領でパ 
ソコンとの接続を外してください。 

再度パソコンと接続する場合は、必ず 「 USB 」 を 「Mass Storage 」 に変更した後、パソコ 
ンと接続してください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始」と表示されますので、「キャンセル（中 
止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 

Windows Millennium Edition ( Me ) の場合： 

「八ードウてア情報データベースの更新」の後に「新しい八ードウてアの追加ウイヴード」 
と表示されますので、「キャンセル（中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を 
外してください。 

Windows 98 Second Edition ( SE ) の場合： 

「新しい八ードウエアの追加ウイヴード」と表示されますので、「キャンセル（中止)」を 
選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 



0 USB ハブにつし、て 

US 目八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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カメラとパソコンの接続をがす 
USB 通信方式び rPTP 」 （田 P .79) の場合： 

転送び完了したら、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。 

USB 通信方式び 「Mass Storage 」 の場合： 

転送び完了したら、必ず次の操作をしてからカメラの電源を OFF にして 、 USB 
ケーブルを抜いてください。 

• Windows XP Home Edition/Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの安全な取り外し」 

アイコンをク U ックして 「 USB 大容量記憶装置デバイ 
スードライブ （ E :) を安全に取り外します」を選択して 
<ださい。 




い 

ろ 

い 


• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外しまたは取 
り出し」アイコンをク I 」ックして、 「 USB 大容量記憶装 ■■■■■■■ 
置デバイスードライブ （ E :) を停止します」を選択して …呵敎 H 
<ださい。 


• Windows Millennium Edition ( Me ) の場を： 


パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外し」アイコ 
ンをク U ックして、 「 USB ディスクードライブ （ E :) の 
停止」を選択してください。 



* ドライブ （ E :) のに」はご使用のパソコンによって異なります。 


• Windows 98 Second Edition ( SE ) の場合： —田。の 

マイコンピュータの中の「リムーバブルディスク」上でマ 醒爲苗.ぅぉ 
ウスをちク IJ ックして「取り出し」を選択してください。 ディスクの北一な 


Norton AntiVirus をほってスキトンを） 



• Mac OS X の場合： 

デスクトップ上の 「Untitled ( Unlabeled )」 のアイコン 
をゴミ箱に捨ててください。 
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画像をプ IJ ントする 




„ CF カードに記録した画像は、従来の写真のようにプ U ントしたり、日付を写し 
M 込むことびでさます。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


プリントずるには 

CF カードに記録した画働ま、次の方法でプ U ントすることびできます。 



广 

デジタルプリントサービス取扱店に再生メニューの「プリント指定」で枚数、日 
付などを設定した CF カードを持ち込み、画像のプ U ントを依頼する。 

134 

J 

f カードス□ット付さ家庭用プ U ンタのカードス□ットに再生メニューの「プリ 

ント指定」で枚数、日付などを設定した CF カードを装着し、 CF カードから直 
接プリントする。 

134 

J 

付属の USB ケーブル UC - E 1 で 「 Piet 巨 ridge 」 のダイレクトプ U ント対応プ 
U ンタとカメラを接続し、カメラから直接プリントする。 

V 

84 

[ picturePraject を使用して CF 力ードに記録した画像をパソコンに転送し、 
パソコンでプリントする（詳細は PicturePraject リファレンスマニュアル 
( CD - ROM ) をご覧ください)。 

---- 



0「プリント指定」設定時のごを意 

• CF 力ードに記録された画像は、再生メニューの「プリント指定」（の P . 1 34) を行わずにデジタル 
プ U ントサービス取扱店にプ U ントを依頼したり、カードス□ット付き家庭用プ1」ンタでプ U ント 
すると、すべての画像び]枚ずつプリントされます。 

•再生メニューの「プリント指定」を設定すると、プ U ントする画像の選択、画像のプ U ント枚数の 
指定、撮影情報、撮影曰時の写し込みを設定でさます。この設定により、デジタルプ U ントサービ 
ス取扱店または家庭用の DPOF 対応プ I 」ンタで指定どおりにプ U ントすることびできます。「プリ 
ント指定」の設定でプ U ントする場合は、デジタルプ I 」ントサービス取扱店やご使用のプ U ンタび 
DPOF に対応しているかどうかを、あらかじめご確認ください。 

□ DPOF について 

DPOF (デジタルプ U ントオーダーフォーマット）はデジタルカメラで撮景ミした画像の中からプリン 

卜する画像や枚数、画像情報、曰付の情報を CF カードに記録するためのフォーマットです。 
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写真に日付を写し込んでプリントするには 

日付の写し込みは、次の方法で設定することびでさます。 


撮影前にセットアップメニューの「デー ト写し込み」 で設定する。 

1已9 

再生メニューの 「プリント 指定」で設定する。 

134 

画像をパソコンに転送し、円 ctureProject の「撮影 日時の写し这 み」で設定す 
る（詳細は PictureProject U ファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご覧くだ 
さい)。 

- 


□ 「プリント指定」と「デート写し込み」の日付写し込みの違いについて 

セットアップメニューの「デート写し込み」（の P .159) と再生メニューのロリント指定」（の P .134) 
で行ラ曰付の写し込みには次のよラな違いびあります。 

. 「デ ー ト写し込み」で曰付の写し込みを設定する場合： 

-写し込むには、撮影前に設定する必要びあります。 

-設定すると、曰付び画像上に写し込まれます。 

-写し込まれた曰付は、画像上から消すことびでさません。 

•画像上に写し込まれているため、特別な設定を行わなくてわ、プ U ント時に曰付び写し込まれた 
状態でプ1」ントされます。 

• 「プリント指定」で「日付」を設定する場合： 

-撮影した後に設定します。 

-設定しても、日付は画像上には写し込まれません。日付び DPOF の設定ファイルに記録されます。 
- DPOF 対応のプ U ンタでプ U ントした場合のみ、曰付び写し込まれた状態でプリントされます。 
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ろ 

し、 


ダイレクトプリント 

このカメラは、円な目 ridge のダイレクトプリント機能を搭載しています。カメラと 
Piet 目 rid 旨日のダイレクトプリント対応プリンタを付属の USB ケーブル UC - E ] で 
接続することで、 CF カードに記録した画像をパソコンを介さずにカメラからの操作 
で直接プ U ントでさます。 

ダイレクトプ U ントは次のような手順で行います。 




セツトアップメニューで US 目通信方式を設定します （ aBP .8 己) 




カメラとプリンタを接続します（田 P .8 己) 




プリントします 

•プリントする画像を直接選択する方法（及3 P .86) 

• 再生メニューの「プリント指定」 （ DPOF プリント）で指定した画像を 
プ U ントする方法（田 P .88) 


^ PietBrid 呂 e について 

円 ct 目 rid 吕 e とは、デジタルカメラとプ U ンタメーカーの各社び相互接続を保証するわので、デジタ 
ルカメラの画像をパソコンを介さずにプ1」ンタで直接印刷するための標準規格です。 

n ダイレクトプリントを開始ずる前に 

• ご使用のプ U ンタび 「 Piet 目 ridge 」 に対応しているかをあらかじめご確認ください。 

•ダイレクトプ U ントを開始する前に、プ U ンタの設定を確認してください。プ U ンタの設定ち法に 
ついては、プ U ンタの使用説明書をご覽<ださい。 

0ダイレクトプリントでさない画像について 

画質モードび 「 RAW 」 の画像（の P .40) および動画（の P .61) をダイレクトプリントすることはで 
きません。プ U ンタによっては 、 HI ( TIFF ) の画像に対応していない場合びあります。詳しくはご 
使用のプ U ンタの使用説明書をご覧ください。 
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step 1 セットアップメニューで USB 通信方式を設定します 

ダイレクトプ U ントを行う場合、 カメラとプリンタを接続する前に、 セットアッ 
プメニューの rUSB 」 で us 目通信ち式を r ptpj に設定します（初期設定は 
「Mass storage ] に設定されています） （の P .1 己8)。 


Step 2カメラとプリンタを接続します 

カメラの電源び OFF になっていることを確認して、カメラとプ U ンタを付属の 
US 目ケーブル UC - E ] で下図のように接続します。 



い 

ろ 

い 



接続び完了したら、カメラとプ U ンタの電源を ON にし 
ます。カメラとプ U ンタび正しく接続されていると、力 
メラの液晶モニタに PictBrid 呂 e 画面び表示されます。 


ベ PictBridge 

プリント画像選択' ► 



@使用ずる電源について 

カメラとプ U ンタを接続してダイレクトプ U ントする場合は、確実に電源を供給でさる AC アダプ 
夕 EH- 已3 (別売）のご使用をおすすめします。バッテ U —を使用する場合は、残量び充分なわのを 
ご使用ください。 
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step 3 プリントします 

プリントする画像を直接還択する方法 


a 


ベ Pi 加 ridge 


〇麵 


マルチセレクターの么または ▽ を巧し 
て、「プリント画像選択」を選択します。 

• r 全画像プリント」を選択すると、 CF 力一 
ドに記録されている全ての画像を 1 枚ず 
つプ U ントします。 

•「 DPOF プリント」を選択すると、再生メ 
ニューの「プリント指赴で指定した画像を 
プリントすることびでさます（西 P .88)。 

• 「キャンセル」を選択すると、画像はプリ 
ントされません。 



>を巧すと、プリント画像選択画面が表示 
されます。づまたは!>を押して、プリント 
する画像を選択します。 

• 画面下部に選択した画像が大さ<表示さ 
れます。 


回 



I がプリン ト画像選択 

WMi 



A を押して、プリント指定を設定します。 
セツトされた画像には圏アイコンとプリン 
卜枚数び表示されます。 



足、要に応じて、プリントする枚数を変更し 
ます。 

• A を巧すとプリント枚数は増加し（最高 
9枚)、▽を押すと減少します。 

• プリント指定を解除する場合は、プリン 
卜枚数び1の時に ▽ を押します。 

• 手順の2〜4を繰り返して、プリントす 
る画像をすべて選択します。 


回いろいろな再生機能 
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0^ ボタンを押すと、選択した画像が縮ル 
表示されます。 

• マルチセレクターを使って画像を確認し 
ます。 

• 画像の確認終了後、 0® ボタンを押すと、 
「プリント選択」画面が表示されます。 



A または ▽ を巧して「プリント実行」を選 
択します。 

• プリントする画像を選択し直したい場合 
は、「選択に戻る」を選択してください。 

• 「キャンセル」を選択すると、画像はプリ 
ントされません。 


因 





励砂キャンセル 


>を押すと、プリントび開始されます。 

• プリント中の動作をキャンセルする場合 
は、@のボタンを巧します。カメラの電源 
を日 FF にして、カメラとプリンタの接続 
をがしてください。 


圆 


カメラ電源 OFF 
可能です 

wmm 続 


プリントが終了すると、「印刷終了」という 
画面が表示され、次に「カメラ電源日 FF 巧 
能です」という画面が表示されます。カメラ 
の電源を日 FF にして、カメラとプリンタの 
接続を外してください。 

• m ボタンを押すと、手順の1に戻ります。 
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再生メニューの r プリント指定」 ( DPOF プリント）で指定した画像をプリントする方法 

再生メニューの 「プリント指定」 を使用すると、プ U ントする画像の選択、枚数 
の指定、撮影曰時や撮影情報の写し込みといった撮影画像をプ U ントするための 
設定をあらかじめ行うことびできます （の P .134)。「プ U ント指赴を行うと、 
CF 力ード内の指定した画像だけを、「円 ctBrid 呂目」対応プ U ンタでダイレクトプ 
U ントすることびでさます。 




ベ DPOF プリント 


レで《渡 Id ) 006 Wi 


M プリント実行 


マルチセレクターの么または ▽ を巧し 
て、 「 DPOF プリント」を選択します。 


1>を巧すと、 DPOF プリント画面が表示さ 
れます。 


• 「キャンセル」を選択すると、画像はプリ 
ントされません。 



r( DPOF プリント 


ブリシ參献奪麵 


レで《瘡養 (U 006殺颤翩 



A または▽を押して、「画像の確認」を選 
択します。 


• 「キャンセル」を選択すると、画像はプリ 
ントされません 


画 


0を巧すと、選択した画像が縮ル表示され 
ます。 

•マルチセレクターを使って画像を確認しま 
す。 

• 画像の確認終了後、 0® ボタンを押すと、 
「 DPOF プリント」画面び表示されます。 
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回 


r ( DPOF プリント 

誦扉 


レでく懲養 (U 006裝 

ー プリント実行 > 

A または ▽ を巧して「プリント実行」を選 
択します。 

• 「キャンセル」を選択すると、画像はプリ 
ントされません。 



回 



画®キャンセル 


|>を押すと、プリントが開始されます。 

• プリント中の動作をキャンセルする場合 
は、»ボタンを巧します。カメラの電源 
を OFF にして、カメラとプリンタの接続 
を外してください。 


百 



プリントが終了すると、 r 印刷終了」という画 
面が表示され、次に「カメラ電源日 FF 可能で 
す」という画面が表示されます。カメラの電 
源を OFF にして、カメラとプリンタの接続を 
がしてください。 

• 0® ボタンを押すと、手順の1に戻ります。 


0「プリント指定」を設定していない場合 

CF 力ードに記録した画像に、再生メニューの「プリント指定」（曲 P .134) を設定していない場合 
は、 「 DP 0 F プリント」を選択できません。 


0エラーメッセージび表示された場合 

プ U ント中にエラーメッセージび表示された場合は、プ U ンタを確認 
してください。エラーの原因を処理した後、マルチセレクターの么 
または ▽ を押して「継続」を選択し、！>を押すと、プ U ントを再開し 
ます。「キャンセル」を選択すると、その時点でプ U ントを中止します。 


が 

A 


プリンタ エラー 
プリンタを確認 
して<ださい 




キャンセル 
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IL 


瓶影ク—ュー ィ 

モードセレクターを〇に合わせ、撮影モードを 「カスタム 1」または 「カスタム 2」 
にセットすると（西 P . 已1、 104). 撮影メニューを使用することびでさます。撮影 
メニューでは撮影に関する詳細な設定を行ラことびでさます。 


I 撮影メニューはマイメニューと、全メニュ ー(1 〜3ぺージ）のメニュー項目で 
巧構成されています。マイメニューでは、撮影メニューの全メニュー項目から選択 
^された己つのメニュー項目と 「セツト アップ」 （田 P .141) び表示されます。 


マイメニューの表示方法 




F 1 夕 1 離臨 ® £ Hi 


撮影モードがのまたは回に設定されてい 
ることを確認します。 



B ) ボタンを押すと、マイメニューが表示 
されます （図は初期設定の場合)。 



^コマンドダイヤルについて 

S (コマンドダイヤル）アイコンび付いている項目は、メニュー画面でコマンドダイヤル操作によつ 
て設定内容を切り換えることびでさます。 

図マイメニュー編集について 

よく使用する撮影メニュー項目は、「マイメニュー編集」（田 P .1 ]9)により、あらかじめマイメ 
ニューに登録することびできます。初期設定では、ホワイトバランス、測光ち式、連写、目 SS 、 撮 
影モードの已項目び表示されます。 
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撮影メニューのすべての項目は 3 ページのメニュー画面で構成されています。 




I 全メニュー 3/ 司 

[OFF ノイズ除去 SB 



BB 

[ ホワイトバランス 

P.92 〜94 ] 

( 測光方式 

P.9 已 ] 

〔 連写 

P.9 日 〜99 I 

[ BSS 

P.100 〜 10] J 

f 階調補正 

P.102 1 

( 彩度調整 

P.103 ] 

撮影 モード 

P.104 1 



mam ] 

[ 輪郭強調 

P.105 ] 

〔 コンバータ 

P.106 ] 

( 露出制御 

P.107~ 1081 

〔 フォーカス 

P.109~110] 

ズーム 

P.l 10〜11 ] 

〔 スピードライト 

P.l12 〜] m ] 

ブラケティング 

P.ll 已〜 11 目） 
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ホワイトバランス 

人間の目は、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内な 
ど、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。そ 
れに巧して、デジタルカメラで人間の目に白く見える色 
を画像でも白く見えるようにするには、照明光の色に合 
わせて調整を行う必要びあります。この調整を「ホワイ 
トバランスを合わせる」といいます。 



A-WB 

オート 

照明の状態に合わせて、カメラびホワイトバランスを自動的に調整しま 
す。ほとんどの場面で使用でさます。 

PRE 

プ U セット 

撮影者び白の被写体を基準にホワイトバランスを調整することびでさま 
す（田 P .94)。 

' ミ装- 

太陽光 

太陽光での撮影に適しています。 

木 

電球 

白熱電球を灯している室内での撮影に適しています。 

堂 in 

堂光灯を灯している室内での撮影に適しています。 

A 

曇天 

曇り空の下での撮景ミに適しています。 

' を 

スピードライト 

スピードライトを発光させて撮影する場合に適しています。 

をん 

^晴天 曰 陰 

晴れの曰の曰陰での撮影に適しています。 


巧ホワイトバランスを使用ずる場合のご注意 

ほとんどの場合は A . WB (オート）で撮影でさますび、意図どおりのホワイトバランスにならない場合 
や、特定の照明光や撮影条件に固定したい場合には他のホワイトバランスに設定してください。 


因ホワイトバランス表示について 

A . WB (オート）しソ外のホワイトバランスを設定した場合、撮影画 
面にホワイトバランスのアイコンび表示されます。 


m 

刷！ 


n 

縱 

蟲 



cP 

む 

wa 

を 

IF mmmi ® 
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g 撮影 メニュー① 表示方法： の P .90 


ホワイトバランスの微調整 

A - WB (オート）と阳 E (プ U セット）外の設定では、ホワイトバランスの微調整び 
巧能です。微調整は一3〜+3の範囲で1段ごとに行うことびできます。ホワイ 
トバランスの微調整はコマンドダイヤルを回して行います。+側に設定すると画像 
び青みびかり、一側に設定するとホみびかります。 

微調整び可能なホワイトバランスび選択されると、項目のち側にコマンドダイヤル 
アイコン （ g ) び表示されます。 




I 

ガ 

イ 

ド' 


IL 


ホワイトバランスの選択画面で、マルチセ 
レクターの A または ▽ を巧して、設定す 


コマンドダイヤルを回して微調整量を選択 
します。 


るホワイトバランスを選択します。 . 項目のち側に微調整量が表示されます。 

• |>を押すと、微調整量がミ夫定します。 



雜(堂光好）に設定した場合は表のように堂光好 
の種類に応じた設定び行えます。 


K 3 面 Kt ち削仪ぉ觀 ^ 


白色堂光灯 （ W ) ^ 

( FL 2 

昼白色堂光灯 （ N ) ■] 

FL 3 

昼光色堂光灯 （ D ) 
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ド' 


プリセットホワイトバランス 

プリセットホワイトバランスは、強い色合いの照明下で 
ホワイトバランスを設定する場合に使用します（赤みび 
かつた照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影し 
たように見せる場合など）。 「ホワイトバランス」 選択画 
面で PRE (プ U セット）を選択してマルチセレクターの!> 
を押すと、レンズび望遠側にズーミングして、撮影画面 
にちのよラなホワイトバランス設定画面び表示されます。 



前回の設定 

前回プ U セットされたホワイトバランスに設定します。 

新規設定 

紙などの白い被写体を用意して、撮影に使用する照明下に置さます。次に、 
被写体びプ U セットホワイトバランス設定画面の中必の四角形（上のイラ 
スト参照）に入るように、構図を決めます。 「新規設定」 を選択して、マルチ 
セレクターの!>を押すと新しいプ U セットホワイトバランス値を取得しま 
す。プ U セット中にはシャッターびされる音びして、ズームレンズび作動 
しますび、画像は記録されません。 



M プリセツト時のスピードライトについて 

プ U セツトホワイトバランスでは、スピードライト発光時のホワイトバランス値は取得でさません。 
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g 撮影メニュー①表示方法：の P .90 


測光方式 

露出を合わせるためにカメラび被写体の明るさを計測す 
ることを測光といいます。 





図 

マルチ 

CCD の撮像領域を25目分割 
して測光し、最適な露出値をミ夫 
定します。さまざまなシーンで 
正確な露出び得られます。 

通常の撮影では、マルチ測光による撮影 
をおすすめします。 

曰 

スポット 

撮影画面中央部、全体の約 

1/32の領域のみを測光して 
露出値を決定します。測光範囲 
は、撮影時に撮影画面中央部に 
表示されます。 

被写体と背景の明るさの差び激しい時でち 
中央部の被写体の露出は適正となります。 
被写体び中央部にない場合には AE □ック 
(の P .30) との併用もできます。 

回 

中央重点 

撮影画面の中央部、全体の約 

1/4の領域に80%のウェイ 
卜を置いて測光し、露出値をミ夫 
疋します。 

基本的な測光方式でポートレート撮影な 
どに適しています。画面の中央部で測光し 
なびら背景の描写ち配慮した測光を行い 
ます。被写体び中央部にない場合には AE 
□ック （西 P .3 日）との併用もできます。 

回 

AF スポット 

選択されている AF ェ U アのみ 
び測光されます。 

口才ーカス： AF エリア選択」（曲 P .109) 

で 「オート」 または 「マニュアル」 に設定 
されている時に設定でさます。オートま 
たはマニュアルで選択した AF エ U アと 
連動したスポット測光エ U アで撮影する 
場合に使用します。 



I 

ガ 

イ 

ド' 


IL 


図測光方式表示について 

測光方式を設定すると、測光ち式のアイコン 
け表示) (ネルに表示されます。 

「マルチ」 を設定した場合、撮影画面には測光 
ち式のアイコンび表示されません。 

「AF スポット」 び設定されている時は、表示 
パネルに [ I ] び、撮影画面には 区] び表示さ 
れます。 


図 L .」 团 

因い5 

擊4。4 

/つ曰（间 

表示パネル 


スポット測光エリア表示 


國 



wm 

F 11 夕 1 離臨 。® (E II 飄 


撮影画面 
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連写 

撮影状況に合わせて単写、連写などの連続撮影モード、 
または動画を選択します。 




内容 1 

画質モード 

画像サイズ】 

回 

単写 

シャッターボタンを深く押し込むと、1コマの画像を撮 
影します。そのままシャッターボタンを巧し続けてち連 
続撮影はでをません。 

全モード 
可能 

全モード 
可能 

ド 

lyjj 

連写 H 

シャッターボタンを巧し続けると、最高約2.己コマ/秒 
で連続已コマまでの連続撮影を行います。撮影中液晶モ 
二夕（または電子ビューファインダー）は消灯します。 

RAW 
円 NE《i 
NORMAL 
BASIC 

全モード 
可能 

> 

Bj 

連写 L 

シャッターボタンを押し続けると、最高約 1.2 コマ/秒 
で連続12コマ^ 2までの連続撮影を行います。 

円 NE ※江 

NORMAL 

BASIC 

全モード 
可能 

ド 

哩 

マルチ連写 

シャッターボタンを深く押し込むと、最高約1.已コマ/ 
秒で1目コマの連続撮影を行い、画像は4 X 4コマに 
並べられて1つの画像 （3264 X 2448ピクセル）と 
して保存します。 

円 NE 《3 
NORMAL 
BASIC 

[8M 

ド 

UH 連写 

シャッターボタンを深く巧し込むと、巨 40 x 480 ピク 
セルの画像を、約30コマ/秒で最高100コマまで連続 
撮影します。撮影を行ラごとに N で始まり3巧の数字 
び続く名称の専用フォルダび作成され、そのフォルダに 
100コマすべてび記録されます。撮影画面の撮影可能コ 
マ数表示部に撮影可能コマ数びカウン ト 表示されます。 

NORMAL 


f 

画 

ヴーキュラー 
連写 

シャッターボタンを巧し続けると、最高約1コマ/秒で 
連続撮影を行い、シャッターボタンから指を離すと連続 
撮影を終了します。連続撮影された複数の画像のラち、 
最後に撮影された1コマからさかのぼった連続已コマ 
のみを CF 力ードに記録します。 

円 NEX 3 
NORMAL 
BASIC 

全モード 
可能 

J 

インターバル 

し撮影 

設定された撮影間隔（インターバル）で静止画像の撮影 
を自動的に行います （曲 P .98)。 最高1800コマまで 
撮影可能です。 

円 NE 《3 
NORMAL 
BASIC 

全モード 
可能 

ド 

動画 

TV 再生640、カメラ再生320、微速度撮影、セ 
ピア動画の4種類の動画を撮影することびでさま 
す。動画の内容については、「動画の撮影と再生」 
(田 P . 日 1) をご覧ください。 

- 

- K 


• XI 画質モードび 「 HI 」 の時に自動的に 「 FINE 」 にセツトされます。 

• X 2 画質モードび 「 fine 」、 画像サイズび「曲 M 3264 X 2448」の場合の数値です。画質モード、画像サイ 
ズの設定により連続撮影巧能コマ数は異なります。 

^3画質モードび 「 HI 」 または 「 RAW 」 の時に自動的に 「 FINE 」 にセツトされます。 
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g 撮影メニュー①表示方法：の P .90 


0連写モードの制限について 

• 「単写」しソ外の連写モードと 、 ressj ( SBp . i 00)、「ブラケティング」の [ wb-bktj (田 p . i i 已）、 
「ノイズ除ま」（の P .117) を同時に設定することはできません。 

•「単写」必がで撮影を行った場合は、 AF 、 露出、ホワイトバランスは撮影]コマ目の条件に固定さ 
れます。 

•「マルチ連写」、 「 UH 連写」、「ヴーキュラー連写」、「インターバル撮影」、「動画」と「ブラケティン 
グ （ ON )」 (SB P. 11 5) を同時に設定することはできません。 

• 「マルチ連写」、 「 UH 連写」に設定した場合、電子ズーム (SB P.26) は使用でさません。 


巧スピードライトの使用について 

各連写モードと組み合わせた場合の、内蔵スピードライトおよび外付けスピードライトの動作は次 
のよラになります。 


スピードライト 

連写モード 

1 回 1 鸟 U II Bu II 哩 J 1 啤 iM 豆 M 店 I 1 Si 1 〇 ^ 

内蔵スピードライト使用可能発光禁止発光禁止発光禁止発光禁止発光禁止使用可能発光禁止使用可能 1 

外付けスピードライト 1 使用可能 1 使用可能 1 使用可能 1 使用可能 

発光禁止 1 使用可能使用可能発光禁止"使用可能 



メ 
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0 UH 連写について 


•連写モードを 「 UH 連写」に設定して、液晶モニタをレンズと同じち向に向けて撮影した場合、撮 
彰画面に表示される画像と再生される画像は左ち逆となります。 


• UH 連写の場合、記録中にズーム表示び S (start) けら亡 (end) 
に動きます。] 00コマの撮影び終了する前に撮影を終了するには、 
シャッターボタンから指を離します。 

□カメラの一時保存メモリ 



カメラには撮影中画像を一時的に保存しておくメモ U びあり、 CF カードへの画像の記録中にわ連続 
撮影を行うことびでさます。このメモ U に保存でさる画像コマ数は画質モードと画像サイズにより異 
なります。一時保存メモ U の容量びなくなると、撮影画面上に2マークび表示され撮影びでさなく 
なります。画像び CF カードに書さ込まれて一時保存メモ U の容量び空くと、 S マークは消え、撮影 
を再開することびでさます。 


図連写モード表示について 


• 「単写」1;^外の連写モードを設定した場合、 
撮影画面には設定した連写モードのアイコ 
ンび表示されます。 

.「連写 H 」、 「連写 L 」、 「ヴーキユラー連写」、 
「インターバル撮影」の場合は、表示パネル 
に! 3] び点灯します。 

•「マルチ連写」の場合は、表示パネルにわ撮 
影画面にわ些 u び表示されます。 



•「 UH 連写」または「動画」の場合は、表示パネルで马 J び点滅します。 「 UH 連写」の場合は、 


NORM わ同時に点滅します。 
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インターバル撮影の撮影方法 

胃 インターバル撮影では、撮影を行う前に、 「インターバル設定」 と 「露出固定」 を 
メ設定することびできます。 


IL 

I 

ガ 


ド' 

I 

撮 

影 

メ 

IL 


a 



連写_2/2 


インターバル撮影 ► 


連写メニュー画面で、マルチセレクターの 
么または▽を押して、 r インターバル撮影」 
を選択します。 



A または▽を巧して、 r インターバル設赴 
または「露出固定」を選択し、0を押してく 
ださい。 

• 「インターバル設定」：インターバル撮影の 
撮影間隔（インターバル）を設定します。 

• 「露出固定」：インターバル撮影時に露出 
固定を行うかどうかを選択します。 


回 



インターバル撮影 


インターバル設定 


1>を巧すと、インターバル撮影メニューが 
表示されます。 



r インターバル設定」を選択した場合、 A ま 
たは▽を押して、インターバル撮影の撮影 
間隔（インターバル）を「30秒」、 n 分」、 r 已 
分」、「10分」、「30分」、「60分」から選 
択してください。 

•!> を巧すと、選択が実行され、撮影メ 
ニュー画面に戻ります。 


巧インターバル撮影時の試し撮りについてのごミち意 

インターバル撮影を開始する前に試し撮りを行い、画像を確認することをおすすめします。 

0インターバル撮影について 

インターバル撮影では、撮影から次の撮影までの間、液晶モニタ（または電子ビューファインダー） 
および表示パネルび消打します。設定した撮影間隔（インターバル）び経過する直前に、液晶モニタ 
(または電子ビューファインダー）および表示パネルび自動的に点打し、撮影を行います。 
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g 撮影メニュー①表示方法：の P .90 



シャッターボタンを巧し込んでインターノ くル撮影を開始し 
ます。設定された時間の撮影間隔（インターバル）ごとに 
静止画像の撮影を自動的に行います。 

• ちラー度シャッターボタンを押すか、 CF カードの 
記録容量がなくなるか、1800コマまで撮影する 
と、インターバル撮影び終了します。 


a 


曲 
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0インターバル撮影時の電源についてのごを意 

インターバル撮影時は、途中でバッテ U —の残量びなくなると撮影を終了するため、 AC アダプタ 
EH - 已3 (別売）のご使用をおすすめします。 

0インターバル撮影で撮影された画像の保存 

インターバル撮影で撮影を行ラたびに、 「 INTVU フォルダ（例： ]0] INTVL ) び新し < 作成され、 
ファイル名 「 DSCNOOOl 」 から一連の画像び保存されます。 

@インターバル撮影モードでの表示について 

インターバル撮影中に 0® ボタンを巧してわ、撮影した画像をレビュー再生モードや簡易再生モー 
ドで再生することはでさません。 
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BSS (ベストシヨットセレクタ） 

手ブレなどでシャープな画像び得られない場合は BSS 
(ベストシヨットセレクタ）を、画像び黒くつぶれたり白 
くとんだりして露出の調整び難しい場合には AE-BSS 
の使用をおすすめします。 



BSS を日 FF にします。 


BSS 

OFF 



BSS 

ON 


シャッターボタンを巧し続けていると、最高で10 
コマの画像を連続撮影します。撮影された画像のラ 
ち、より鮮明な画像（細部び一番鮮明に写っている画 
傲をカメラび自動的に1コマ選び、 CF 力ードに記 
録します。スピードライトは発光禁止となり、 AF 、 

露出、ホワイトバランスは撮影1コマ目の条件に固 
定されます。 

「 BSS 」 を 「 ON 」 に設定すると次のような場合に効果的です： 

• カメラを望遠側にズー三ングしている場合 
• マク□撮影の場合 

• 暗い時にスピードライトを使用できない場合（例えば、スピードライトの光び届 
かないところに被写体びあったり、暗し W 犬態でも自然な光で撮影したしけ易合など） 


I •想 
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g 撮影メニューの表示方法：の P .90 、 




カメラび自動的にブラケティング動作を行います。 
シャッターボタンを巧すと、已コマの画像を連続撮 
影します。撮影された画像のラち、ちの画面で設定 
した内容に合った画像をカメラび自動的に1コマ選 
び、 CF カードに記録します。スピードライトは発 
光禁止となり、 AF、 ホワイトバランスは撮影1コ 
マ目の条件に固定されます。 



黒つぶれ最小 
ヒストグラム最良 


Ei 白とび最 露出オーバーによる白とびびちっとち少ない画像を選択します。 


AE-BSo 黒つぶれ最小： 露出不足による黒つぶれびもっとを少ない画像を選択します。 


ヒストグラム最良： 撮影された画像のラち、白とびや黒つぶれび少ないをのの中 
から、画像全体の露光量の平均び標準的な露光量にをつとち 
近い画像を選択します。 


「BSS」 を 「AE-BSS」 に設定すると次のような場合に効果的です： 


• 被写体の輝度差（明るい部分と暗い部分の差）び大さく、露出を合わせるの 
び難しい場合 
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0BSS 使用時のご注意 

「BSS」 を rON」 に設定してわ、動いている被写体を撮る場合や、シャッターボタンを深く押し込み 
なびら流し撮りをする場合などは、適切な効まび得られないことびあります。 

0 BSS 設定時の制限について 

• 次の設定と BSS は同時に設定することびでさません。 

-セルフタイマー撮影時（田 P.48) 

-連写モードび r 単写」 必外の時（の P.96) 

-「ブラ ケ ティング」び rON」 または rWB-BKTJ の時 （田 P.1 1己） 

-「ノイズ除ま」び rONJ の時（の P. 11 7) 

• 目 SS び [AE-BSSJ の場合は、画質モード（曲 P.40) を 「HI」 または 「RAW」 にセットすること 
びでさません。 

□ BSS 表示について 

「BSS」 を rON」 に設定すると、撮影画面に目 SS のアイコンび表 
示されます。 「BSS」 を 「AE-BSS」 に設定すると、撮景ミ画面に AE- 
BSS のアイコンび表示されます。 


画臟 
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階調補正 

記録する画像のコントラストを設定します。 


I 階調補正 I 

■ AO 才-卜 ►! 


' A3 

^ 才ート 

カメラび撮影シーンに応じて最適なコントラストを自動的に設定します。 

' 〇 
, 標準 

標準的な階調に設定します。暗いシーンから明るいシーンまで、さまざま 
な撮影状況を再現します。 

' 3 + 

コントラスト 

強め 

明暗差を強調してコントラストをつけます。曇り空の下で撮影した風景の 
画像や、コントラストび低い被写体の画像に効果的です。 

' 3 - 

コントラスト 

弱め 

明暗差を抑えてコントラストを低くします。強い光で被写体にくっさりと 
した影び出てしまラ場合などに効果的です。 

―っ 


0階調補正表示について 

「オート」！；!外の階調補正を設定した場合、撮影画面に設定した階 
調補正のアイコンび表示されます。ただし、彩度調整び「モノク 
□」の場合には、階調補正のアイコンは表示されません。 


m 


Jo 





cP 

[Mi 

|g> 

P iimm J 

UvAiMilU 

1i 
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g 撮影メニュー①表示方法：の P .90 


彩度調整 

記録する画像の色の鮮やかさを変更でさます。 



[ 彩度 + 2 ] 

彩度を鮮やかにします。+1よりを+ 2の方びより鮮やかになります。 
画像をプ U ンタで直接出力する場合に適しています。 

〔彩 S 占 1 ] 

f ±0 

標準 

^ J 

標準的な彩度に調整します。通常の撮影ではこの設定をご使用になること 
をおすすめします。 

1 -1 う 

[ 彩度一 1 ^ 

彩度を抑えます。一1よりち一2の方びより抑えられます。 

画像をパソコンでレタッチする場合などに適しています。 

{ -2 1 

1 彩度一 2 J 

ド N 

a 

モノク〇 

> - ^ 

撮影画像をモノク□画像として記録します。ファイルサイズはカラー画像 
と同様ですび、カラー画像に比べて解像感の高い画像になります。撮影画 
面ちモノク□表示になります。 



I 
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@セピア動画設定時の動作について 

「モノク山 の場合に r 動風を「セピア動画」 （の P. 目 1) に設定すると、彩度調整は自動的に 「標準」 
に設定されます。 

@モノク□モードの制限について 

「モノクロ」 に設定した場合： 

• 電子ズーム（西 P.2 日）は使用でさません。 

• r ホワイト バランス」 （田 P.92)、 「ブラ ケ ティング」の rWB-BKTJ (曲 P.1 1已）は設定できません。 
• 画質モードを 「RAW」 にセツトできません（の P.40)。 

□ モノク□モード表示について 

「モノク〇」 に設定した場合、撮影画面ちモノク□となります。撮影 
画面には、モノク□表示のアイコンび表示されます。 
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撮影モード 

撮影モードを 「オート」、「シーン」、「カスタム 1」、 「力 
スタム 2」のいずれかに設定することびできます。 「カス 
タム 1」または 「カスタム 2」を選択した場合には、撮影 
メニューなどで設定した機能の組み合わせを記憶させて 
お < ことびでさます。 

例えば、 「カスタム 1」を選んだ状態で各機能を設定する 
と、その機能の組み合わせび記録され、電源を日 FF にしたり、他の撮影モード 
を選択しても、再度 「カスタム。 を選択すれば、その際に設定していた組み合わ 
せを呼び出すことびでさます。それぞれの撮影モードについては、「撮影の基本ス 
テツプ」の「撮影モードについて」（曲 P.2 己） をご覧ください。 


r 撮影モ-ド 


シーン 
カスタム1 
カスタム2 


0 〇 (才ート撮影）モード時、シーンモード時の撮影モードメニューの表示方法 

撮影モードが〇(オート撮影）モードの場合： 



動ボタンを押すと、 r 撮影メニュ ー( AUTO )」 
画面が表示されます。 




A または ▽ を押して、「撮影モード」を選 
択します。！>を押すと撮影モードメニュー 
が表示されます。 


撮影モードがシーンモードの場合： 




0 B ボタンを巧すと、シーンモードメニュー 
が表示されます。 




▽を巧して、「撮影モード」を選択します。 
m ボタンを巧すと撮影モードメニューが 
表示されます。 


^撮影モード表示について 

選択されている撮影モードび撮影画面に表示されます。 
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g 撮影メニュー①表示方法：の P .90 


輪郭強調 

撮影シーンや好みに応じて、記録する画像の輪郭の強弱 
を設定します。 





AO 

設定した画像び最適な輪郭になるよラにカメラび自動的に設定します（調整 

才ート 

の度合いは画像によって異なります)。 

'ぐ 

輪郭を強めに強調します。個々の被写体の境目びはっさりとした画像にな 

強 

るため、画像にメ U 八 U をつけたい場合などに使用します。 

〇 

標準 

標準的なレベルで輪郭を強調します。 

〇 

輪郭を弱めに強調します。個々の被写体の境目びソフトな感じの画像にな 

弱 

0 ます。 

& 

OFF 

輪郭を強調しません。 
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@輪郭強調についてのごミ主意 

輪郭強調の効果を撮影時に撮影画面で確認することはでさません。 
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I コン八’一夕 

I 別売のアダプタ U ング UR - E 8 または UR - E 12 (の 
P .16 日）を使用して、コンパ'-夕を装着する場合に設定 
します。各コンバータに適したズーミングを自動的に設 
定することびでさます。コンバータの使用ち法の詳細に 
ついては、各コンバータの使用説明書をご覧ください。 





& 

OFF 

通常のズー三ングを行います。コンバータを使用しない時に設定しま 
す（アダプタ U ングは必ず取り外してください)。 

W 

ワイドコンパータ 

( WC - E 80) 

レンズび自動的に最ち広角側にセットされます。ズーム可動範囲は広 
角側から三ドルポジションに制限されます。 

石 

テレコンパータ 
( TC - E 15 ED ) 

レンズび自動的に最を望遠側にセットされます。電子ズームび使用で 
さます。 

を 

フィッシュアイ 

( FC - E 9) 

• ズーム位置び最も広角側に固定されます（田 P.2 目)。 

• ピントは無限遠に固定されます。 

• 測光方式は中央部重点測光に固定されます （の P.95)o 
•画面の四隅び景ミになって画像び円形になります。 


巧コンバータ使用時のごを意 

コンバータレンズ装着時は、オートフォーカスで撮景ミしてください（の P.47)。 マニュアルフォー 
カスモード、遠景モードではピントび合わない場合びあります。 

@スピードライトの使用制限について 


• 「コンパ’一夕」び 「OFF」 しツ外に設定されている場合、内蔵スピードライトは自動的に発光禁止にな 
ります。 

•ワイドコンバータおよびテレコンバータを装着すると、外付けスピードライト（田 P.1] 3) を使 
用することにより、スピードライト撮影び可能になります。外付けスピードライトは、外部自動調 
光にセツトして使用してください。 


• フィッシュアイコンバータを装着すると、スピードライトの光び充分に行さわたらない（ケラレる） 
ため、スピードライトを使用することびでさません。 

因コンパ‘ータ表示について 


ロンパ’一夕」び 「OFF」 1 ソ外に設定されている場合、撮影画面に 
コンバータのアイコンび表示されます。 

楓1 

cP 



，丽 薩 
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g 撮影メニューの表示方法：の P .90 


露出制御 

r 露出制御」には r 露出固定」と 「 BULB / TIME 」 の 2 つ 

の項目びあります。 


I 露出制御 I 


露出固定 


BULB/TIME 





露出固定： 

一連の写真を同じシャッタースピード、絞り値、撮像感 
度、ホワイトバランスにして撮影したい時などに使用し 
ます。パソコンに画像を取り込んでパノラマ合成する場 
合などに便利です。 


„露出固定 


r OFF 


ON 

リセット 


OFF 露出固定されず、通常の撮影を行います。 


設定後、最初に撮影された条件（シャッタースピード、絞り値、撮像感度、 
ホワイトバランス）に固定されます。露出固定中はスピードライトは発光禁 
止となります。 


リセット 


roNj で固定した露出をいったん U セットします。新たに撮影を行うと、 
最初に撮影した条件（シャッタースピード、絞り値、撮像感度、ホワイトバ 
ランス）に固定されます。 
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□ 露出固定表示について 

「露出固定」 を rONJ または 「リセット」 に設定すると、 AE - L のアイ 
コンび撮景ミ画面に黄色で表示されます。設定後、撮影を行ラと撮影条 
件び固定され、 AE - L のアイコンは白色に変わります。じ(後、同じ条 
件で撮影を行います。 
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BULB/TIME : 

露出モードを M にセットして、シャッタースピードを 
BULB または TIME にセットした場合の長時間露出撮 
影ち法を設定します（曲 P. 己6)。 
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@長時間露出撮影時のご注意 

長時間露出撮影では、撮影した画像に星状ノイズび増加するので 
ごを意ください。「ノイズ除ま」を roN 」 に設定することをおすす 
めします （ 0BP.1 17)〇 


BULB/TIME 


BULB 露光 ► 


TIME 露光 



BULB 露光 

V 

シャッターボタンを巧している間シャッターび開さ、シャッターボタンを] 

離した時点でシャッターび閉じます。シャッターボタンを巧し続けること 
により、最長10分の長時間露出撮影び行えます。 

J 

ド 

TIME 露光 

- 

シャッターボタンを押してから指を離しても、再度ミ 
れるか、設定した時間び経過するまでシャッターび貫 
「 TIME 露光」を選択してマルチセレクターの!> 

を巧すと、露光時間の設定画面び表示されます 
ので、「30秒」、「1分」、「3分」、「己分」、「10 
分」の中から、設定する時間を選択してください。 

ノヤツターボ タンび押さ^ 

!さ続けます。 

露光時間 

' 30 秒 ► ’ 
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g 撮影 メニューの 表示方法：の P .90 


フ オー カス 

フオーカスに関する設定を行います。 「フオーカス」 には 

「AF エリア 選択」、 「 AF - MODE 」、 「ピー キング」 の 3 

つの項目びあります。 


AF エリア選択： 

オート撮影モード時には、画面中央にある被写体に自動的に 
ピントび合いますび、撮影モードを 「カスタム 1」または 「力 
スタム 2」にセットすると、画面内にある已 つの AF エリア 
び使用可能となります 。 「AF エリア選択」 を選択すると、ピ 
ントを合わせる AF ェ IJ アを設定することびできます。 
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才ート 

己つの AF エ U アのいずれかに重なる被写体のラち、自動的に最ちカメラに近 
い被写体を選択してピントを合わせます。シャッターボタンを半巧しすると、 
カメラび選択した AF エ U アび撮影画面に表示されます。不規則に動さ回る被 
写体の撮影やピント合わせに時間をかけられない場合などに使用します。 

マニュアル 

撮影画面に表示された己つの AF エ U アから、撮影者び選択した AF エ U ア4 

だけを使用してピントを合わせます。 AF エ U アは、マルチセレクターを使つ 
て選択します。比較的動さの少ない被写体び画面中央にない場合や 、 AF □ッ 
ク（田 P .30) を使用しないでピント合わせを行いたい場合に適しています。 

中央 

中央部の AF エ U アのみを使用してピント合わせを行います。 AF エ U アは撮 
影画面上に表示されません。被写体び画面中央にない場合は AF □ック（西 
P .30) を使用してピント合わせを行います。 


0 AF エリア選択の制限について 

電子ズーム（の P .2 日）作動中は AF エ U アの選択はでさません。この場合、中央の AF エリアび使 
用されます。 

因 AF エリア選択びマニュアルの場合 

「AF エリア選択」を「マニュアル」に設定すると、己つの AF エリア 
び撮影画面に表示されますので、マルチセレクターを使用して被写体 
びある AF エ I 」アを選択します。被写体びどの AF エ1」アにわない場 
合などに AF □ ック機能（田2 P .30) を併用することびできます。 


図 AF スポット測光について 

AF スポット測光（田 P .9 己）時は 、 r 才 ー ト」または「マニュアル」で選択した AF エリアのみび測光 
されます。 


m 

E I 

L ~^ ^~ u 

に山 wm 

F iimmi Hi 
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AF-MODE : 

「フォーカス」 で 「 AF - MODE 」 を選択すると、液晶モニ 
夕点打時の AF モードをシングル AF または常時 AF に 
切り換えることびできます。なお、設定した AF モード 
は動画撮影時にも有効です。 


r AF-MODE 1 


シングル AF 

シャッターボタンを半押ししている間のみ AF によるピント合わせを行い、ピン 
卜び合うと AF □ックを行います。ただし、 AF - MODE にかかわらず、被写体に 
ピントび合っていなくてもシャッターびきれますので、撮影時に AF 表示の点灯 
をご確認ください。 

常時 AF 

シャッターボタンの操作にかかわらず、常にピント合わせを繰り返します。 
シャッターボタンを半巧しするとピントを固定 （AF □ック）します。 


ピー キング： 


ピーキング機能は、ピントの合っている部分の輪郭を、 
撮影画面上で強調表示します。マニュアルフオーカス 
(の P . 己 9) やオートフオーカスで、ピントを撮影前に正 
確に確認したい場合に便利です。なお、撮影された画像 
には影響ありません。 



MF 

マニュアルフォーカス時に、撮影画面上でピントび合っている部分の輪郭び強調 
されます。 

ON 

撮影画面上でピントび合っている部分の輪郭び常に強調されます。 

^ OFF 

ピントび合っている部分の輪郭の強調び解除されます。 


X — ム 

ズームに関する設定びでさます。 「ズーム」 には 「電子 
ズーム」、 「 ズーム時 F 値保持」、 「 ズーム速度」 の 3 つの 

項目びあります。 
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g 撮影メニュー①表示方法：の P .90 


電子ズーム： 

電子ズームを作動させるかどうかを設定します。 



ド 

ON 

V 

光学ズームび最ち望遠側にある状態で D を 2 秒政上"! 

押し続けると、自動的に電モズームび作動します。 J 

グ 

OFF 

光学ズームび最ち望遠側にある状態で D を押し続けて'! 

ち、電モズームは作動しません（動画撮影時を除さます )。 j 



Q 電子ズームについてのご注意 

•次の場合は、電子ズームを使用することびでさません。 

-画質モードび 「 RAW 」、「 HI 」 にセットされている場合 （の P .40)。 

-連写モードび 「マルチ連写」、 rUH 連写」 に設定されている場合 （田 P .9 目)。 

-「彩度調整」 び 「モノクロ」 に設定されている場合 （田 P .1 03)。 

-ロンパータ」 び 「ワイドコンパータ」、ロイッシュアイ」 に設定されている場合 （曲 P . 10目)。 
• 電子ズームの作動中は、 AF エ U アび中央に固定され、測光モードび中央部重点測光相当になり 
ます（田 P .9 己)。 
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ズーム時 F 値保持： 

通常は、ズーミングに対応して F 値（絞り値）び変化し 
ますび、「ズ ーム時 F 値 保持」を 「 ON 」 に設定すると、 
セツトした絞り値の変化を最小限におさえなびらズーミ 
ングします。 



ON 

V 

露出モードを A 、 M にセットした時、絞り値の変化^ 

を最小限におさえなびらズー三ングを行います。ただ 
し、ズーミングによって絞りの制御範囲を超えてしま 
うことびあります。約 F 已〜 F 8 の範囲内に絞り値を 
セットしてご使用ください。 J 

f OFF 

ズーミングに対応して絞り値び変化します。 ] 


ズーム時 F 値保持 


OFF 


ズーム速度： 

ズームする速度を設定でさます。 




い 

高速でズームします。 I 

r 

L 

>- 

最初は低速でズームし、徐々にスピードを上げてズームし'! 

ます。細かいズーム調整を行いたい時にご使用ください 。 j 


ズーム速度 
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スピードライト 


スピードライトに関する設定を行うことびできます。「ス 

ピードライト」 には、 「 POPUP 」、 r 調 光 補正 」、 r 発光切 

替」の3つの項目びあります。 


r ぶ-なィト I 


調光補正 
発光切替 


POPUP : 


スピードライトび発光する条件で、収納しているスピード 
ライトを自動的にポップアップさせるか、またはマニユア 
J レでポップアップさせるかを設定します。 



スピードライトび発光する条件でシャッターボタンを半巧しすると、内蔵 
；^_ k スピードライトび自動的にポップアップし、撮影時に発光します。内蔵ス 
ピードライトびポップアップしていてを、被写体び明るい場合は発光しま 
せん（強制発光に設定時を除さます)。 

^,1 ボタンを巧すと内蔵スピードライトびポップアップし、被写体の明る I 

ベ -- ル さに関係なく、スピードライトび強制発光します。 


調光補正： 

撮影目的や撮影条件に合わせてスピードライトの発光量 
を補正します。 一2 EV から +2 EV まで、 1/3 EV ステッ 
プで発光量を補正でさます。 



n スピードライト使用時の ご注意 

スピードライトを使用する時は、レンズフード（別売）（田 P .160) を取り外してご使用ください。 
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g 撮影メニュー①表示方法：の P .90 


発光切替： 

ニコン製の外付けスピードライトをカメラのアクセヴ 
U - シュ ー( の P .12) に装着して使用する場合の内蔵 
スピードライトの日 N / 日 FF をセツトします。 
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@が付けスピードライトについて 

COOL 円 X 8700 は ニコン 製スピードライト（別売）を直接装着して、 コー ドレスで自動調光撮影を 
行うことびできるアクセヴ U シューを備えています。内蔵スピードライトでは充分に照明されない 
時などに効果的です 。 COOL 円 X 8700 に使用できる外付けスピードライトは 、 S 目- 800 • 600 - 
80 DX • 己 0 DX •30-28/ 28 DX • 2目 • 2己 • 24 - 22 s です。また、このアクセヴ U シューは 
セーフティ□ック機構（□ック穴）を備えていますので、セーフティ□ックピン付きのスピードライ 
卜 （ S 巨-800 • 600 •30-28/ 28 DX • 2日 • 2已- 22 s など）を装着すると、スピードライトわく 
不用意にがれるのを防止でさます。外付けスピードライトの使用時のごを意については、「外付けス 
ピードライト装着時の設定方法および使用時のごを意」（の P .114) をご覧ください。 

P アクセサリーシューカバーについて 

外付けスピードライトを使用する場合は、カメラのアクセヴ 
1」ーシューカバー（の P .12) を外してください。アクセサリー 
シューカバーは、ち図の矢印の方向に押してスライドさせると 
外れます。 

外付けスピードライトをご使用にならない時は、常にアクセヴ 
U —シュー カバーを装着してください。 
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@が付けスピードライト装着時の設定方法および使用時のごを意 

• オートパワーズーム機能のあるスピードライトを使用する場合は、照射角をマニュアルでセットし 
て < ださい。 

•撮影の前に、スピードライトの発光モードを TTL にセットし、スピードライトのレディライトの点 
灯を確認してください。スピードライトの発光モードを TTL にセットすると、カメラの内蔵スピー 
ドライト下の調光センサーを使用した自動調光になります。調光センサーに指やストラップなどび 
かからないようにを意してください。。 

•「 POPUP 」 を 「マニュアル」 に設定している場合は、^ボタンを押さない限りスピードライトび 
ポップアップしません。調光センサーを使用するためには、 ® ボタンを巧してください。 

•外付けスピードライトの「スタンバイ」機能はカメラの電源 ON と連動します。ただし、けート 
パワーズーム」、「アクティブ補助光」、およびが付けスピードライトの赤目軽減ランプを使用する 
「赤目軽減ランプ照射」機能は使用することびできません（使用するスピードライトによって、該当 
する機能び異なります。詳細は使用する外付けスピードライトの使用説明書をご覧ください)。 

• ワイドコンバータ WC - E 日0を使用する場合、最も広角側でレンズの合成焦点距離び約 28 mm 
(3 己 mm 換算）になります。ワイドパネルを使用して、スピードライトの照射角を 28 mm より広 
角側にセットしてください。照射角び 28 mm より広角側にセットできないスピードライトを使用 
する場合は、撮影画面周辺の被写体に光び充分に照射されないおそれびあります。 


図が付けスピードライト使用時のスピードライトモード表示について 

外付けスピードライトを装着して r 発光切替」を「オート」または「内蔵発光禁止」に設定した時の、 
表示パネルと撮影画面に表示されるスピードライトモード表示は下表のとおりです。 


<スピードライト： POPUP を才ートに設定した場合 （田 P .112) > 



く スピードライト： POPUP をマニュアルに設定した場合> 


1 スピードライトモード 

表示パネル 

撮影画面 j 

〔 強制発光モード 

ち 

な @ J 

( ホ目軽減強制発光モード 

<§>な 

<§>@ つ 

〔 ス□-シンク□強制発光モード 

ち因 

う 


外付けスピードライトのレディライトび消打している場合、カメラは外付けスピードライトを認識 
でさません。外付けスピードライトのレディライトび点灯していることを確認して撮影を行ってく 
ださい。 
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g 撮影メニュー①表示方法：の P .90 


ブラケティング 


露出またはホワイトバランスを少しずつずらした連続撮 
影をカメラび自動的に行います。露出補正やホワイトバ 
ランスの調整を行ラのび難しい時や、調整する時間びな 
い時に使用すると便利です。 





〔 OFF 

ブラケティングを行いません。 

r 

ON 

カメラび表示する適正露出値に対して、標準、+側、一側の順で自動的に 
露出をずらしなびら、 3 コマまたは己コマの画像を撮影します。シャッター 
をさるたびに 1 コマずつ記録されます。 ^ 

r 

WB-BKT 

^ - 

シャッターボタンを 1 回押すと、その時設定されているホワイトバランス 
を中むに、赤味びかった画像、青味びかった画像の 3 コマを記録します。 
シャッターをさるたびに 3 コマずつ記録されますので、書さ込み時間は通 
常の約 3 倍かかります。 
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因「ブラケティング」の roNj について 

「ブラケティング」を roNj に設定すると： 

. g 政ボタンによる露出補正（田2 P . 已 0) びすでに行われている場合は、補正量び加算されます。 

•露出モード（田 P . 已 1) を P にセットした場合はシャッタースピードと絞り値び、 A 、 M にセット 
した場合はシャッタースピードび、 S にセットした場合は絞り値び変化します。 

•連写モードを r 連写 H 」 または「連写 U (の P .96) に設定した時に、ブラケティング撮影をする 
場合、シャッターボタンを深く押し続けると、セットしたコマ数を撮影した時点でいったん停止し 
ます。 

• スピードライトモードび r 自動発光」（田 2 P .44) にセットされている場合、スピードライトの調光 
は、ブラケティングの]コマ目の調光制御び残りのコマにわ適用されます。]コマ目に対して発光 
した場合は残りのコマに対しても発光し、]コマ目に対して発光しない場合は残りのコマに対して 
わ発光しません。 

• 撮像感度び 「 AUTO 」 にセツトされている場合（の P . 已7)、撮影される画像の感度は次のように設 
定されます： 



感度 j 

(P ^ 

各コマごとに感度び調整されます。 1 

[ S 、 A、M 

1コマ目にセツトされた感度で残りのコマも撮影されます。 ] 
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ブラケティングの設定： 

「ブラケティング」を 「 ON 」 に設定すると、ものような 
メニュー画面び表示され、撮影コマ数と補正ステップを 
設定できます。 



【設定 

撮影コマ数 

補正ステップ 

撮影順序 

〔 3, ± 0.3 

3 

±1 /3 EV 

0. + 0.3, - 0.3 】 

[3. ±0.7 

3 

+ 2/3 EV 

0, +0.7, -0.7 J 

3, ± 1.0 

3 

+ 1 EV 

0, + 1.0, - 1.0 

〔已，± 0.3 

己 

±1 /3 EV 

0, + 〇."/，+ 0.31 — 0.31 — 0.7 〕 

〔5, ±0.7 

己 

+ 2/3 EV 

01 + 1.3,+ 〇."/， 一 0.7,— 1 .3 J 

[5. ± 1.0 

己 

+ 1 EV 

0, + 2.0, + 1.0, -1.0, - 2.0 ] 


@ブラケティング設定時の制限について 

• 次の設定と「ブラ ケ ティング」の roN 」 は同時に設定することびできません。 

•連写モードび 「マルチ連 写 」、 「UH 連 写」、「ヴ ーキュラー連 写」、 「インターバル 撮影」、「動画」 
の時（曲 P .96) 

- 露出モードを M にセットして、長時間露出撮暴 （ BULB / TIME ) を行った時 （の P . 已 6) 

.「 BSS 」 び 「 ON 」 または 「 AE - BSS 」 の時（曲 P . 1 00) 

-「露出固定」び rON 」 の時（西 P . 1 07) 

-「ノイズ除ま」 び rONJ の時（田 P . 11 7) 

• 次の設定と「ブラ ケ ティング」の rWB - BKTJ は同時に設定することびできません。 

-画質モードび 「 RAW 」 または 「 HI 」 の時（田 P .40) 

-連写モードび「単写」し U 外の時（田 P .9 日） 

- r 彩度調整」 び 「モノク山 の時（田 P . 1 03) 

- 「 BSS 」 び 「 ON 」 または 「 AE - BSS 」 の時（田 P . 1 00) 

-「露出固定」び rON 」 の時（田 P . 1 07) 

-「ノイズ除ま」び roNj の時 (SB P .117) 


^ブラケティング表示について 

「ブラ ケ ティング」を 「 ON 」 に設定すると、回ののアイコンと補正ス 
テップび撮影画面に表示されます。「ブラ ケ ティング」を rWB-BKTJ 
に設定すると、 [ MlQIffl (ホワイトバランスブラケテイング）のアイコ 
ンび撮影画面に表示されます。 



116 






































g 撮影メニューの表示方法：曲 P .90 


ノイズ除ま 

撮影時に生じるデジタル画像特有の星状ノイズを軽減し 
ます。 
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@ノイズ除去設定時の制限について 

次の設定と「ノイズ除ま」の roN 」 は同時に設定することびでさません。 

•「 BSS 」 び 「 ON 」 または 「 AE - BSS 」 の時（田 P . 1 00) 

• 「ブラケティング」び rONJ または rWB - BKTJ の時（田 P .1 1已） 

• 連写モードび「単写」政外の時（の P .96) 

@撮像感度を上げた時に生じる星状ノイズについて 

撮像感度（田 P . 已 7) を上げた時にわ、撮影画面上に星状ノイズび生じる場合びあります。この場合、 
撮影時のシャッタースピードび1/4秒必下の低速シャッタースピードであれば、「ノイズ除去」を 
roN 」 に設定することにより星状ノイズを軽減することびできます。 

因ノイズ除去表示について 

r ノイズ除去」を roNj に設定すると、撮影画面にノイズ除去のアイ 
コンび表示されます。 




117 
























I 

ガ 

イ 

ド' 


リセット 


現在選択されている撮影モード（カスタム1、カスタム 
2のみ）でセットした各種設定を初期設定に U セットし 
ます。選択されていない撮影モードの内容は、 U セット 
されません。 




U セットを実行すると、現在選択されている撮影モードのセット内容 （1；( 下の項 
目）を初期設定に U セットします。現在選択されていない撮影モードのセット内 
容は U セツトされません。 




〔スピードライトモード I 

1 自動発光 ) 

〔フォーカスモード I 

r 通常 AF ) 

G 露出補正 

1 ±0っ 

f 画質•画像サイズ I 

1 1 

( 画質モード 

NORMAL ) 

(画像サイズ 

[8 M 3264 x 2448) 

(; 撮像感度 

オート '] 



ホワイトバランス※ 

オート つ 

W 方式 

マルチ） 


単写 つ 

^BSS 

OFF \ 

: 階調赃 

オート 

W 調整 

標準 < 

W 尴調 

トト； 

、コンバータ 

OFF : 




f 露 t ± ai 」 御 

] 

(_ 露出固定 

OFF 3 

目 UL 目 / TIME 1 

BULB 露光 J 

f フォーカス 1 

1 1 

( AF ェ U ァ選択 

オート ） 

( AF - M 0 DE ( 

1 シングル AF ) 

( ピーキング 

MF ) 

卜-ム 1 

1 1 

電子ズーム 

ON つ 

ズーム時 F 値保持 

OFF 

,ズーム速度 

H ) 

スピードライト 

1 ] 

(POPUP 

オート ） 

(調光補正 ( 

1 0 ) 

( 発光切替 

オート 0 

t ブラケティング 

OFF ^ 

〔ノイズ除去 1 

1 OFF ) 


118 


※微調整した値ちクリアされます。 





























































































^ 撮影メニュー①表示方法： の P .90 


マイメニュー編集 

マイメニュ ー (西 P .90) に設定可能な己つのメニュ ー 
項目を、撮影メニューから選択して登録することびでき 
ます。マイメニューは、撮影モードを「カスタム1」ま 
たは「カスタム2」にセットした場合、〇りボタンを押す 
だけで表示されるので、よく使用するメニュー項目をあ 
らかじめ登録しておくと便利です。 

初期設定では「ホワイトバランス」、 r 測光方式」、「連写」、旧 SS 」、 「撮影モード」 

び登録されています。別のメニュー項目に変更するには、1；(下の方法で行います。 




マルチ セレクターの 么または ▽ を押し 
て、 r 全メニュー表示」を選択します。 



1>を巧して、全てのメニュー項目を表示し 
ます。 


固 



I 全メ ニュー 3/3 
I マイメニュー編集 ► 


マルチセレクターの A または ▽ を押し 
て、全メニューの3ページ目にある「マイ 
メニュー編集」を選択します。 



[> を押して、マイメニューを表示します。 


回 



I マイメニュー編集 1 

I ホワイトノ3ランス ■ 

■ 測光ち式 ~ n 

wm &巧 

I BSS i 

i 撮影モ-ド' 


A または▽を押して、マイメニューの中 
から変更したい項目を選択します。 



0を巧すと、撮影メニューのすべての項目 
が表示されます。 
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I マイメニユー 編集 1/3 I 

I 階調補正 ► 

iP% r 

^ _ 


A または▽を押して、マイメニューに登 
録したいメニュー項目を選択します。 



t > を巧すと、マイメニューで表示されてい 
るメニュー項目が入れ督わります。 

• 手順の己〜8を繰り返して、マイメニュ ー 
の編集を完了します。 


\ ipv 


» ボタンを押すと、撮影画面に民ります。 

回 

m 


cP 

F ii 







巧コマンドダイヤルを使ったマイメニュー登録について 

マイメニューは、コマンドダイヤルを使って登録することわできます。手順目〜7の代わりに、コ 
マンドダイヤルを回してマイメニューに登録したいメニュー項目を選択してください。 
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g 撮影メニューの表示方法：の P .90 


カードの初期化 

CF 力ー ドの初期化（フオーマット）を行います。初期化 
を行うと、 CF カードに記録されているすべてのデータ 
び消去されます。 


カードの初期化 


倉 T 龜 


コ £@1® 黃=#撼 

„ riiite 着觀義哥 
JbSilUU で贵赫^を 

I ぃぃぇ ^ ■ 


初期化する 




〔 ぃぃ无 

初期化を行いません。 1 

f 巧]期化ずる 

マルチセレクターの!>を押すと、すぐに初期化び開始されます。 J 


カード初期化中は、ちの画面び表示されます。 


カード初期化中... 



I 

ガ 

イ 

ド' 


IL 


[5 カード初期化時のごを意 

• 「力ード初期化中」のメッセージび撮影画面に表示されている間は、電源を OFF にしたり、 CF カー 
ドを取り出したりしないでください。 

•カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消去されます。初期化する前に保存したい画像 
をパソコンに転送することをおすすめします（田 P .79)。 


121 



























再をメニユ - 




再生メニューの表示方法 


別フォルダに移動 

P .138 〜139 

九ー ドの初期化 

P .121、 140 

スモールピクチャー 

P .140 

セットアップ 

P .141 -159 


再生メニューには次の項目びあります。 



削除 

P .123 〜124 

フオルダ設定 

P .12 己〜]29 

スライドシヨー 

P .130 〜 13] 

プ□テクト設定 

P .132 

非表示設定 

P .133 

プリント指定 

P .134 〜]3已 

転送マーク設定 

P .136 〜]37 




メニユ I ガイド—再生メニユ I 






































削除胃 


選択画像削除 

► ’ 

I 全画像削除 



削除 

画像の削除ち法を！;(下から選択でさます。 


醜 

内客 】 

選択画像削除 

選択した画像を削除します。 

全画像削除 

すべての画像を削除します。 ] 


選択画像削除： 

選択した画像の削除は次のように行います。 




<または!>を巧して、削除する画像を選択 
します。 

. 画面下部には選択した画像が表示されます。 
. 削除画像選択をキャンセルする場合は、 
B ) ボタンを押します。 


の 



削除画像選択 

励 A マ||温 




A または▽を巧して、削除する画像を設 
定します。 

-設定した画像には雨（削除）アイコンと枠 
型 カーソルび 表示されます。 

• 手順の3と4を繰り返し、削除するすべ 
ての画像を設定します。 

• 削除の設定を取り消す場合は、近（削除） 
アイコンが表示されている画像上で么ま 
たは▽を押して、帝（削除）アイコンを 
消してください。 


圓メ II ユ—ガイド—再生メニユ I 
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全画像削除： 

全画像の削除は次のよラに行います。 


メ 


回 


選択画像削除 




に I 爾鑛を 

いい元 



m ボタンを押すと、削除確認画面が表示され 
ます。么または ▽ を押して「はい」を選択し、 
t > を押すと、選択した画像が削除されます。 

• 「いいえ」を選択して0を巧すと、画像は 
削除されずに再生メニュー画面に戻ります。 


V 

COCK 


〇 



削除 


I 選択画像削除 


、を画像削除_ 

了 


マルチセレクターの么または ▽ を押して、 
r 全画像削除」を選択します。 



>を押すと、削除確認画面び表示されます。 
A または ▽ を押して「はい」を選択し、！> 
を押すと、 CF カードに記録されているすべ 
ての画像が削除されます。 

• 「いいえ」を選択して0を押すと、画像は 
削除されずに再生メニュー画面に戻りま 
す。 


n 画像削除時のご注意 

• 削除された画像を元に戻すことはでさませんのでごを意ください。残しておさたい画像はパソコン 
に転送して保存することをおすすめします。 

• が而（プ□テクト）アイコンび表示されている画像はプ□テクト設定 （の P .132) されていますの 
で、悄り除画像選択」画面に表示されますび、選択することはでさず削除でさません。 

• 非表示設定（函 P .133) されている画像は、「削除画像選択」画面に表示されず削除でさません。 
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ユ—ガイド—再生メニユ I 





















[ g 再生メニュー①表示方法：田 P .1 22 , 


フオルダ設定 

画像や動画を再生するフォルダの新規作成、名称変更、 
削除、再生フォルダの選択などを行うことびでさます。 


NIKON 

V 



， 醜 

内容 

フオルダ操作 

フォルダの新規作成、名称変更、削除を行います。 

フオルタ’選択 

撮影した画像や動画を再生するフォルダを選択します。 



I 

ガ 

イ 

ド' 


フオルタ'操作： 

r フォルダ操作」画面では、フォルダの新規作成、名称 
変更およびフオルダ削除を行うことびでさます。 


フォルダ操作 



醜 

内客 】 

新規作成 

フォルダを新規作成します。 ] 

名称変更 

作成したフォルダの名前を変更します。 I 

フオルタ削除 

作成したフォルダとそのフォルダ内の画像を削除します。 ] 


巧フォルタ’操作について 

r フオルダ操作」 はセツトアップメニューの r フオルダ設定」 （ SEP . 147) でも選択できます。 
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新規作成 



マルチセレクターの么または ▽ を押して、 > を押すと、「新規作成」画面が表示されます。 
r 新規作成」を選択します。 



変更したい文字を選択します。 


入力する文字を選択します。フォルダ名には 
A から Z までの大文字、数字、 スペースを 
使用することびでさます。手順3と手順4 
を繰り返して己文字の名称を完成させます。 


回 




最後の文字を選択した後で t > を押すと、新規 
フォルタ’が作成され、再生メニュー画面に戻 
ります（セットアップメニューから「新規作 
成」を行った場合はセットアップメニュー画 
面に戻ります曲 P .141)。 

• フォルダの新規作成をキャンセルする場合 
は、ボタンを押して<ださい。 
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[ g 再生メニュー①表示方法：田 P .122 


名称変更 



マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
r 名称変更」を選択します。 



名称変更したいフォルダを選択します。 


回 



前ページの「新規作成」の手順の3〜4と 
同様にして、新しい名称に変更します。 



1>を巧すと、名称変更び可能な既存のフォ 
ルタ’名が表示されます ( NIKON フォルダを 
名称変更することはできません)。 



>を押すと、 r 名称変更」画面が表示されます。 



最後の文字を選択した後で!>を押すと名称 
の変更が完了し、再生メニュー画面に戻り 
ます（セットアップメニューから「名称変 
要」を行った場合はセットアップメニュー画 
面に戻ります田 P .141)。 

• フォルダの名称変更をキャンセルする場 
合は画 a ボタンを巧してください。 
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フオルタ削除 


の 



r つオルダ操作 

g フォルタ瞧 ►■ 


マルチセレクターの么または ▽ を押して、 
r フオルダ削除」を選択します。 


固 



r フォルダ削除 


削除したいフオルダを選択します （NIKON 
フオルダを削除することはでさません)。 


回 



1 フォルダ削除 1 

1 

OSAKA 

r 

TOKYO 

KOBE 





1>を巧すと、フオルタ’削除が可能な既存の 
フオルタ’名が表示されます。 


回 


D 臟 




|>を押すと、「フオルダ削除」画面が表示さ 
れます。么または ▽ を押して「はい」を選 
択し、！>を巧すと、選択したフオルタ’が削 
除されます。 

• 「いいえ」を選択して0を押すと、フオル 
ダの削除は行われずに再生メニューに戻 
ります。 



[5 フォルダ削除時のごを意 

選択したフォルダ内に非表示またはプ□テクト設定された画像びある場合、そのフォルダは削除で 
さませんび、フォルダ内の非表示およびプ□テクト設定されていない画像はすべて削除されます。 
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圓メ I I ユ—ガイド—再生メニユ I 
































[ g 再生メニュー①表示方法：田 P .1 22 , 


再生するフォルダの選択： 

「フオルダ設定」画面で、再生時に画像を参照するフオルダの選択を行います。 



マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
フオルダを選択します。 

• 「全て①フオルダ」を選択すると、全ての 
フオルタ’内の画像を再生することびでさ 
ます。 



|>を巧すと選択が実行され、再生メニュー 
画面に戻ります。 




m ボタンを巧すと、選択されたフオルタ'内で 
一番最後に撮影された画像が表示されます。 



メ 


I 

ガ 

イ 

ド' 


IL 


@再生時のフオルダについて 

撮影を行った後で画像を再生した場合は、再生メニューの 「フォルダ設定」 で選択したフォルダ内の 
画像び表示されます。 



0 UH 連写、インターバル撮影、パノラマアシストで作成されたフオルダについて 

UH 連写、インターバル撮影、またはパノラマアシストで自動的に作成されるフオルダ（例： 
N _001、 INTVL 、 P _ 00 1) を「フオルダ設赴画面で選択した後、撮景ミを行うと、撮景ミした画像は、 
「 NIKON 」 を選択した場合と同じフオルダに記録されます。 
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スライドシヨー 


画像を一定間隔で順番に再生するスライドショーを行い 
ます（非表示設定された画像は再生されません)。 

「スライドショー」画面では、スライドショーの開始、 
インターバル設定、エンドレスの設定を行うことびでさ 
ます。 



醜 

内容 

^ 開始 

スライドショーを開始します。 

インターバル設定 

1コマの画像を表示している時間の変更びでさます。 

エンドレス 

チェックボックスをオン 医 f にすると、 0 巧ボタンび押されるまで 
フォルダ内の画像を繰り返し再生します。 


スライド シヨーの 開始： 



r 乂つイドシ3 —1 

画開始 


"インターバル設定 
□エンドレス 
開始後の 
—時停止- 8® 




マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
「開始」を選択します。 

• フォルダ内の画像を繰り返し再生する場 
合には、「エンドレス」を選択し、 [> を押 
してチェックボックスをオン反 T にして 
から「開始」を選択します。 


>を巧すとスライドショーが開始されます。 
CF カード内の画像び記録された順に1コ 
マずつ一定間隔で再生されます。動画は、 
最初のフレームが静止画再生されます。 


巧スライドショー時のパワーオフ機能について 

スライドショーを開始して、カメラの操作を行わないまま30分経過すると、パワーオフ機能によ 
り液晶モニタび消なします。 

因スライドショー終了後 

スライドショー終了後は「一時停止」画面び表示されます。マルチセレクターのづを巧すと再生メ 
ニュー画面に、 ® ボタンを押すと]コマ再生画面に戻ります。 
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[ g 再生メニュー①表示方法：田 P .1 22 , 


スライドショーの実行中は次の操作び巧能です。 


一時停止ずる 




m ボタンを押すとスライド 
ショーび一時停止し、ちのよ 
ラな画面び表示されます。 
スライドショーを再開するに 
は、 「再開」 を選択して0を 
巧します。 


インターバル設定 
終了 


コマ送り/ 
コマ戻しを 
ずる 



マルチセレクターの么またはづを押すとコマ戻しし、 
V または!>を巧すとコマ送りします。 


終了ずる 




B ) ボタンを巧すとスライドショーを終了して]コマ再 
生画面に戻ります。 


インターバル設定： 

1コマの画像を表示している時間の変更びでさます。ス 
ライドショーの開始前、終了後、または一時停止中に 
表示される選択画面から、 「インターバル設定」 を選択 
してマルチセレクターの!>を押すと、インターバル設 
定画面び表示されます。画面を表示している時間を「2 
秒」、「3秒」（初期設定)、 「曰 秒」、「10秒」のいずれか 
から選択し、1>を押して設定します。 


^ソター ノ\'ル設左 


2秒 


[ 3秒 


嫩 
10秒 


インターバル時間を設定すると、スライドショーを再開します。 



@インターバル設定についてのごを意 

実際のインターバル時間は、画像のファイルサイズや CF カードから読み込むスピードによって、設 
定した時間とは異なる場合びあります。 
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プ□テクト設定 

CF カードに記録されている画像を不用意に削除しない 
ようにプ□テクト設定することびできます。 


プ□テクト設定 

一娜励 





マルチセレクターのづまたは！>を押して、 
プ□テクト設定する画像を選択します。 

. 画面下部には選択した画像が表示されます。 
. プ□テクト設定をキャンセルする場合は、 
»ボタンを押します。 


日 



_プ□テクト設定 


翩输マ10 

厲獅學 


A または ▽ を押してプ□テクト設定を行 
います。 

• プ□テクト設定された画像には ( プ 
□テクト）アイコンが表示されます。 

• 手順の1と2を繰り返し、プ□テクトした 
いすべての画像をプ□テクト設定します。 

. プ□テクト設定を解除する場合は、 （§> 而 
(プ□テクト）アイコンが表示された画像 
上で A または ▽ を巧して(プ□テ 
クト）アイコンを消してください。 



m ボタンを押すと設定び完了します。 

• 画像のプ□テクト状態を変更しないでプロ 
テクト設定を終了する場合は、画）ボタン 
を巧して < ださい。 


0 CF カード初期化時のご注意 

CF カードの初期化を行うと、プ□テクト設定された画像わ削除されますのでごを意ください。 
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再生メニュー①表示方法：田 P .1 22 


非表示設定 

CF 力ー ドに記録されている画像を非表示設定画面！;(外 
では表示しないよラに非表示設定することびでさます。 




マルチセレクターのづまたは t > を押して、 
非表示設定する画像を選択します。 

. 画面下部には選択した画像が表示されます。 
. 非表示設定をキャンセルする場合は、 
ボタンを巧します。 


回 




A または ▽ を押して非表示設定を行います。 

• 非表示設定された画像には〇 (非表示） 
アイコンび表示されます。 

• 手順の1と2を繰り返し、非表示設定し 
たいすべての画像を設定します。 

• 非表示設定を解除する場合は、麗^ (非表 
示）アイコンび表示された画像上で A ま 
たは ▽ を巧して〇 (非表示）アイコンを 
消して < ださい。 


回 



m ボタンを巧すと設定が完了します。 

• 画像の非表示状態を変更しないで設定を終了 
する場合は、動ボタンを押してください。 


0 CF カード初期化時のご注意 

CF 力ードの初期化を行うと、非表示設定された画像わ削除されますのでごを意ください。 

@フォルタ’内のずべての画像び非表示設定されている場合について 

フォルダ内のすべての画像び非表示設定されている場合、「表示可能な画像びありません」といラ警 
告表示び表示され、他のフォルダを選択し直すか、または、非表示設定で画像の非表示を解除しな 
い限り、画像の表示は行われません。 


2004. 

02.01 

10:25 


\师曰国<5 


133 





























uJ プリント指定 



メ 


プリントする画像の選択、枚数の指定、撮影日時や撮影デー 
夕の写し込みといった、撮影画像をプ U ントするための設定 
をあらかじめカメラでセツトしたり消去したりすることびで 


さます。 


プリント指定 


ブリント画像選択 ► 


プリント指定取消 


ガ 

斗 

ド' 


再 
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これらの設定内容は、デジタルプ IJ ントオーダーフォーマット (DPOF) に対応した 
プ IJ ントシヨップやプ IJ ンタ、または円な目 ridge 対応プ IJ ンタでダイレクトプ IJ ン 
卜する場合に適用されます。 DPOF およびダイレクトプ IJ ントについては「画像をプ 
IJ ントする」 （の P.82) をご覧ください。 

プリント画像の設定： 

プ U ントする画像の選択、枚数の指定、撮影日時や撮影データの写し込みの設定 
は、次の手順で行います。 



マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
「プリント画像選択」を選択します。 

• 「プリント指定取消」を選択すると、すべ 
てのプリント指定を取り消します。 


>を押すと、プリント画像選択画面が表示 
されます。 



<1または [> を巧して、プリントしたい画像 
を選択します。 

. 画面下部には遺択した画像び表示されます。 
. プリント指定をキャンセルする場合は、 
国）ボタンを押します。 


プリント画像選択 



A を押して、プリント指定を設定します。 
設定された画像には S アイコンとプリント 
枚数が表示されます。 
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[ g 再生メニュ^の表示方法：田 P .122 


必要に応じて、プリントする枚数を変更します。 
• A を巧すとプリント枚数は増加し（最高9 
枚)、 ▽ を押すと減少します。 

• プリント指定を解除する場合は、プリント 
枚数び1の時に▽を押します。 

•手順の3〜己を繰り返して、プリントす 
る画像をすべて設定します。 

• プリント指定を変更せずに終了する場合は、 
m ボタンを巧してください。 



I プリント画像選択 I 



0® ボタンを押すと画像の選択が完了し、プリント指定のメニューが表示されます。必要に 
応じて A または ▽ を押して、プリント上に印字する情報を選択します。 

• 選択したすべての画像に撮影曰をプリントする場合は、「日付」を選択して1>を押しま 
す。「日付」び 「 ON 」 になります。 

• 選択したすべての画像にシャッタースピードと絞り値をプリントする場合は、 r 撮影情報」 
を選択して!>を押します。 r 撮影情報」が roNj になります。 

• 選択した項目を roFF 」 にする時は、その項目を選んで!>を押してください。 

• プリント指定を終了し、再生メニュー画面に戻る場合は、 A または▽で r 選択終了」を 
選んで!>を巧します。 

• プリント指定を変更せずにプリント指定を終了する場合は、画）ボタンを押します。 


再 

生 

メ 

IL 

I 


M 「プリント指赴で日付を写し込む場合のご注意 

• 撮影曰時を印字したい場合には、必ず撮影前にカメラの曰時設定び 
正しく設定されていることをご確認ください（田 P .22)。 

• DPOF の曰付機能に対応していないプ I 」ンタでプ U ントする場合 
は、この機能を使用することびできません。 

• プ U ントされる曰付は、撮影時点でカメラに設定されている曰時で 
す。撮景ミ後にセットアップメニューの「日時設定」（の P .144) を 
変更してもプ U ントされる曰付には反映されません。 

図プリント指定のリセット 

プ U ント指定をセットした後、再度 r プ1」ント画像還択」画面を表示すると、「日付」と「撮影情報」 
の設定は U セットされますので、再度設定を行ってください。 



圍メ II ユ—ガイド 
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輯送 マーク 設定 

H 画像の転送設定を行います。転送設定された画像は、転 
メ 送マーク付きの画像として、 円 ctureProject を使用し 

-た時に一括してパソコンに転送することびできます。 

IL 


, 醜 

内容 ] 

選択画像転送 

転送する画像を選択します。 

全画像転送 

全画像の転送を設定します。 I 

転送設定解除 

全画像の転送設定を解除します。 


メ 

二選択画像乾送： 

I 「選択画像転送」を選択してマルチセレクターの!>を巧 
すと、「転送画像選択」画面に切り換わります。転送す 
る画像の選択は下の手順で行います。 


転送マーク設定 


h 選択画像乾送 ► 




マルチセレクターのづまたは!>を押して、 
転送したい画像を選択します。 

. 画面下部には選択した画像が表示されます。 
. 転送マーク設定をキャンセルする場合は、 
国）ボタンを押します。 


A または ▽ を押して転送設定を行います。 

• 転送設定された画像には ^ (転送マー 
ク）び表示されます。 

• 手順の1と2を繰り返し、転送したいす 
ベての画像を転送設定します。 

• 転送設定を解除する場合は、/^ (転送 
マーク）び表示された画像上で A または 
Vを押して^ (転送マーク）を消して 
<ださい。 
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[g 再生メニュー①表示方法：田 P.122 



m ボタンを巧すと設定完了です。画像の転送 
設定状態を変更しないで転送マーク設定を終 
了する場合は、国）ボタンを巧してください。 


msm 


圓 

メ 

n 

I 

ガ 

イ 

ド' 

I 

再 

生 

メ 

IL 

I 


全画像転送： 

全画像の転送を設定する場合は、次のよラに行います。 


a 



I 転送 マーク 設定 I 


■ 選択画像転送 



を画像転送 



転送設定解除 



マルチセレクターの么または ▽ を押して 
「全画像お送」を選択します。 


回 



r 全 S 像転送 1 



いい元 ► 

m 


はい 



>を巧すと、転送確認画面が表示されます。 
A または ▽ を巧して「はい」を選択し、1> 
を押すと、全画像転送が設定されます。 

• 「いいえ」を選択して!>を巧すと、全画像 
転送を設定せずに再生メニュー画面に戻 
ります。 


転送設定解除： 

r 転送設定解除」を選択してマルチセレクターの!>を巧すと、すべての画像から 
^ (転送マーク）び削除され、転送設定び解除されます。 


[5 転送マーク設定時のご注意 

• COOL 円 X 8700 じ(外のニコン製デジタルカメラで転送マーク設定した CF 力ードを 
COOL 円 X 8700 に挿入しても転送マーク設定は認識されません。 COOL 円 X 8700 で再度転送 
画像を設定してください。 

• 「全画像転送」で一度に転送設定できる画像は999コマまでです。] 000コマ必上の画像を一括 
転送する場合は、 PictureProject をご使用ください。 
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_ 別フォルダに移動 

胃フォルダに保をされている画像ファイルを、同じ CF 
メ カード内にある別のフォルダに移動します。 



a 




KOBE > 


マルチセレクターの么または ▽ を押して、 
移動したい画像び保存されているフオルタ’ 
を選択します。 



>を押すと、画像の選択画面が表示されます。 



<1または!>を巧して、別フオルダに移動し 
たい画像を選択します。 

. 画面下部には選択した画像び表示されます。 
. 移動設定をキャンセルする場合は、晒）ボ 
タンを巧します。 



A または ▽ を押して移動設定を行います。 

• 移動設定された画像にはピト（移動アイ 
コン）が表示されます。 

• 手順の3と4を繰り返し、移動したいす 
ベての画像を移動設定します。 

• 移動設定を解除する場合は、ご(移動ア 
イコン）が表示された画像上で A または 
▽を押してご卜（移動アイコン）を消し 
て < ださい。 
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ユ—ガイド—再生メニユ I 


































[g 再生メニュー①表示方法：田 P.122 


回 



移動先フォ ダ 

D 

r OSAKA ]► 

h" 】 y'— 


G® ボタンを押すと、移動先フオルダの一 
覽が表示されます。 


间 


r 移動可レダ 1 



么または▽を巧して、移動先のフオルタ’ 
を選択します。 



0を巧すと、ファイル移動確認画面び表示さ 
れます。么または ▽ を巧して「はい」を題択 
し、！>を押すと、ファイルが指定されたフォル 
ダに移動されます。 

• 「いいえ」を選択して!>を巧すと、フアイ 
ルが移動されずに再生メニューに戻ります。 


n ファイル移動時のご注意 

ファイルを別フォルダに移動すると、移動したファイルの info.txt 情報 （ SBP . l 已 7) は失われます。 

@移動後のファイル名について 

別のフォルダに移動された画像ファイル名の番号部分は、移動先のフォルダにある最大の番号に] 
を加えた番号になります。先頭文字 （ DSCN 、 RSCN 、 SSCN ) やお張子 （. NEF 、. TIF 、 JPG 、. MOV ) 
は変わりません。 

0ファイル移動びできないフォルタ’やファイルについて 

次のフォルダは、ファイルの移動先として指定することびでさません。 

• UH 連写で作成された、 「 N 」 で始まる名称のフォルタ' 

• インターバル撮影で作成された riNTVU フォルダ 

• シーンモードのパノラマアシストで作成された、 「 P 」 で始まる名称のフォルダ 
また、次のファイルは別のフォルダに移動することびできません。 

• UH 連写で作成された、 「 N 」 で始まる名称のフォルダに記録されている画像 
• インターバル撮影で作成された riNTVLJ フォルダに記録されている画像 

• シーンモードのパノラマアシストで作成された、 「 P _」 で始まる名称のフォルダに記録されている 
画像 


圓メ II ユ—ガイド—再生メニユ I 
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g 、再生メニューの表示方法：田 P .122 


カードの初期化 



メ 


IL 


CF カードの初期化（フォーマット）を行います。内 
容については、撮影メニューの「カードの初期化」（田 
P .121) をご覧ください。 


I 

ガ 

イ 

ド' 


再 

生 

メ 

IL 


スモールピクチャー 

使用目的に合わせて、スモールピクチャーの画像サイズ 
を、3種類の画像サイズ Oa 640 X 480. H 320 x 
240、 n 1目 OX 12 0) から選択します。内容について 
は、「スモールピクチャー」（曲 P .7 己）をご覽ください。 


Jl - ドの初期化 

効=ド @1® 黃踐 
窒で life 前義實 
龙賓 ( UU > で實激を 

I いいえ k 


初期化する 


スモールピクチャー 


r [■ 640x480 ► 1 
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セツトアップメニュ - 


セットアップメニューには次の項目びあります。 



■soBSsmr 

砸^ザろン設定 


OFF 

撮影確認 LED 

OFF 

infoM 

み 

USB 

画 

ビデオ出力 

因 

盧定クリア 



セ 

ットアップ1/3 


み 

表示言語 /LANGUAGE 

P .143 

日時設定 

P .144 〜146 

フオルタ’設定 

P .147 

モニタ設定 

P .148 〜]已] 

連番モード 

P .1 已2 

操作音 

P .1 已3 

才ートパワーオフ 

P .1 已4 



セ 

ットアップ2/3 


: 

カードの初期化 

P .121、 1已4 

ボタン設定 

P .1 已已〜1已目 

撮影確認 LED 

P .1 已7 

info.txt 

P .1 已7 

USB 

P .1 已8 

ビデオ出力 

P .1 已呂 

設定クリア 

P .1 已8 






P .] 已9 1 
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セットアップメニューの表示方法 

セットアップメニュー画面を表示するち法は、各撮影モード、再生モードによつ 
て異なります。 

Cm (オート撮影）モードの場を： 



B) ボタンを押すと、「撮影メニュー 
(AUTO)」 画面が表示されます。 



A または ▽ を巧して、「セットアップ」を 
選択します。 t> を巧すとセツトアップメ 
ニューび表示されます。 


シーンモードの場合： 



国）ボタンを巧すと、シーンモードメニュー 
が表示されます。 


マルチセレクターで、「セットアップ」を選 
択します。 0® ボタンを巧すとセットアップ 
メニューび表示されます。_ 


カスタムの*回の場合： 



® ボタンを巧すと、「マイメニュー」画面 
が表示されます。 


回 



A または ▽ を巧して、「セットアップ」を 
選択します。!>を巧すとセツトアップメ 
ニューが表示されます。 
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因（再生モード）の場合： 




晒）ボタンを押すと、「再生メニュー」画面 
が表示されます。 



A または▽を押して、再生メニユーの2 
ページ目にある「セットアップ」を選択します。 


固 




セットアップ 1/3 
表示言語/ LANGUAGE ド 

[sEMr 

曰 

PI 

ON 

ON 

1m 

フォルダ設定 
モニタ設定 
連香モード 
操作音 

かートパワーオフ 


>を巧すとセツトアップメニューが表示され 
ます。 


メ 

IL 

I 

ガ 

イ 

ド' 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 


IL 


表示言語 /LANGUAGE 


メニユー画面やメッセージ画面に表示する言語を切り換 
えることびでさます。 

「表示言語/ LANGUAGE 」 では 、 [Deutsch (ドイツ 
語 ）」、 [English (英語 ）」、 [Espahol (スペイン語）」、 
「 Fran 巧 is (フランス語 ）」、 fltaliano (イタ U ア語）」、 
[Nederlands (オランダ語 )」、 fSvenska (スウてーデ 


表示言語/ LANGUAGE 


Deutsch 

Nederlands I 

English 

Svenska | 

Espafiol 

日本語 

Fran 口 is 

中义備体 ） I 

Italiano 

を置 I 


ン語)」、 「日本語」、忡义備体) (中国語 )」、 r をミ (韓国語)」の]日言語から選択 
できます。内容については「言語と日時を設定します」（田 P .22) をご覧ください。 
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日時設定 


メ 


I 

ガ 

イ 

ド' 
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卜 
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ツ 

プ 
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IL 


カメラに内蔵された時計のタイムゾーンと日時をセツ 
卜します。また、自宅のタイムゾーンを訪問先のタイム 
ゾーンの曰時に変更することもでさます。 






日付と時刻を設定します。詳しくは「言語と日時を設定します」をご覧 
ください （の P .22)。 


自宅および訪問先のタイムゾーンび選択でさ 
ます。自宅 （を） または訪問先 （争） のいずれ 
か選択されているタイムゾーンの曰時び撮影 
画像に記録されます。時差のある地域でカメ 
ラを使用する時に便利です。 

自宅および訪問先の選択アイコ 
ン （0 の方が選択されています） 



ワールドタイムの設定方法 



マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
自宅 （る） または訪問先 （争） の 「ゾーン 選 
択」を選択します。 

• 夏時間を設定する場合は、「夏時間」を選 
択し、|>を巧して□を因に切り換えた後 
で r ゾーン 選択」を選択します。 
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セツトアップメニュー①表示方法：田 P. 142 



<1または!>を押して、タイムゾーンを選択 
します。 

. ワールドタイム設定をキャンセルする場 
合は、 0® ボタンを押します。 


0巧 ボタンを押すと、タイムゾーンが設定さ 
れ、「ワールドタイム」画面に戻ります。「ワー 
ルドタイム」画面には、設定した時刻が表示さ 
れます。 

. 自宅（る）を選択した場合は、選択した夕 
イムゾーンの時刻に設定されます。 

. 訪問先（争）を選択した場合は、自宅との 
時差を自動的に算出して、選択した都市 
の日付と時刻に設定されます。 

. 「夏時間」のチェックボックスびオン因 
の場合は、時刻が1時間進みます。 


间 




1>を巧すと、ワールドタイム設定を終了し 
て、セットアップメニューに戻ります。 



メ 


I 

ガ 

イ 

ド' 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 



0ワ—ルドタイムの設定についてのごミ主意 

• 「ワールドタイム」 は、 「日時」 で曰付と時刻び設定されていないと選択でさません。 

• 時差は]時間単位で自動的に設定されます。時計を正確に合わせる場合は、 旧時」（田 P.22) で 
設定してください。 

• 自宅と訪問先を同一のタイムゾーンに設定することはできません（の P . 14目)。 
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タイムゾーンを選択すると、時差を自動的に算出して、時計を合わせます。 



M メニユ I ガイド—セットアップメニユ I 
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セツトアップメニュー①表示方法：田 P. 142 




フォルダ設定 

撮影した画像や動画を保をするフォルダの新規作成、名 
称変更、削除、保を先フォルダの選択などを行ラこと 
びでさます。「フォルダ操作」の内容については再生メ 
ニューの「フオルダ設定」（田 P .12 己）をご覽ください。 



画像を保存するフオルダの還択： 

「フオルダ設定」画面で、撮影時に画像を保をするフオルダの選択を行います。 


凸 


© 


I フオルダ設定 1 

LjTOKYO _ 


マルチセレクターの么または ▽ を押して、 
フオルダを選択します。 


回 


>を巧すと選択び実行され、セットアップ 
メニュー画面に戻ります。 

• 「フォルダ設定」画面で別のフォルタ’び選 
択されるまで、このフオルタ'にこれから 
撮影される画像が保存されます。 





I 

ガ 

イ 

ド' 


セ 

V 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 


ZL 


g | UH 連写、インターバル撮影、パノラマアシストについて 

「UH 連写」 （SB P .96) 設定時に撮影される画像は、カメラび自動的に作成する 「 N 」で始まる専用 
フォルダに保をされます。 「インターバル撮影」（の P .9 日）設定時には、撮影を行うたびにカメラび 
自動的に 「 INTVU フォルダを作成し、撮暴された画像はそのフォルダに保をされます。また、シー 
ンモードのパノラマアシスト（曲 P .38) 設定時に撮影される一連の画像は、カメラび自動的に作成 
する 「 P _」 で始まる専用フォルダに保存されます。これらのフォルダは、 「フォルダ設定」 で再生用 
に選択したり、フォルダごと削除することはでさますび、新しい画像を記録することはでさません。 
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クイックレスポンス 3 


シャッターボタンを押してから、実際に画像び撮影されるま 
でに生じる時間差を最ル限に抑えます。また、撮影後、液晶モ 
二夕にプレビュー画像（撮景ミ後表示される画面）び表示されて 
いる間に撮影を行う場合^ 2 、フォーカス、露出、ホワイトバ 
ランスは、直前に撮影した条件で固定されるため、「ノーマル」 
よりをスピーディに次の撮影を行ラことびでさます。 


《 ] 液晶モニタの画面に横線び入る場合びありますび、撮影する画像に影響はありません。 

《2撮影を優先させるために内蔵スピードライトび発光しないことびあります。また、連写モード 
(の P .9 日）を「単写」に設定した場合、外付けスピードライトわ発光しないことびあります。 


モニタ設定 

レ U —ズ応答速度、レビュー表示の設定、画面の明る 
さ、画面の色合い、起動時モニタ表示、オープニング画 
面をセツトでさます。 


レリーズ応答速度： 

シャッターボタンを押してから、実際に画像び撮影され 
るまでに生じる若干の時間差を調整します。設定は、撮 
影モードを「カスタム 1」 または「カスタム 2」 にセット 
した時に、連写モードび「動画」外の場合のみ有効です。 


モニタ設定 


レリーズ応、答速度 


I レリーズ応答速度 I 

■ ノー マル ►J 


ノーマル 


通常の撮影を行います。 


I 


示面 
表画 
定さいタグ 
設る台ニン 
-明色モニ 
ユ①の時プ 
ビ面面動- 
レ画画起才 
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セツトアップメニュー①表示方法：田 P . 142 


レビュー設定： 

撮影した画像び撮影後に約]砂間表示されるレビュー 
表示について設定します。設定は、撮影モードを 「カス 
タム 1」または 「カスタム 2」にセツトした時のみ有効 
です。 


レビュー設定 


r レビュ ー ON 

、,iif 巧 W 


画面の明るさ： 

液晶モニタの画面の明るさを調整します。マルチセレク 
ターの A または ▽ を押して画面ちの矢印を上下させ、 
明るさを調節します （A を巧すと画面び明るく、 ▽ を押 
すと画面び暗くなります）。調整された明るさは、画面 
ですぐに確認でさます。 

< を押すと、変更された内容はキャンセルされます。1> 
を巧すと、変更内容び設定され、セットアップメニュー 
に戻ります。 

画面の色合い： 

液晶モニタの画面の色合いを調整します。マルチセレク 
ターの A または ▽ を押して画面ちの矢印を上下させ、 
色合いを調節します。調整された色合いは、画面ですぐ 
に確認でさます。 

< を押すと、変更された内容はキャンセルされます。^ 
を押すと、変更内容び設定され、セットアップメニュー 
に戻ります。 



_画面の色合い 


^ 「画面の明るさ」と r 画面の色合い」についてのご注意 

• カメラびテレビやビデオに接続されている場合（の P .78)、 「画面の明るさ」 と 「画面の色合い」 を 
設定することはでさません。 

• カメラで調整した 「画面の明るさ」 と 「画面の色合い」 はテレビ画面には反映されません。 



圓メ II ユ—ガイド— 
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起動時モニタ表示： 

液晶モニタを点打するか、電子ビューファインダーを点 
灯するかを設定します。設定は、撮影モードを 「カスタ 
ム 1」または r カスタム 2」にセットした時のみ有効です。 


モニタ表示 

V 

電源を日 N にすると液晶モニタび自動的に点灯します。ただし、液晶モ 
二夕を内側にしてカメラ本体に収納している場合には電子ビューファイ 
ンダーび自動的に点灯します。 j 

ド 

EVF 表示 

電源を日 N にする、または再生モードから撮影モードに切り換えると、 
電子ビューファインダーび自動的に点灯します。 ^ 


起動時モニタ表示の設定内容にかかわらず、撮影モード時には、液晶モニタの点 
灯•消灯は、@ボタンを押すことによって、いつでも切り換えることびできます。 

オープニング画面： 

カメラの電源を ON にした時に液晶モニタ（または電 
テビューファインダー ） に表术される才ープニング画面 
を、 「なし」、 「 Nikon 」、 「撮影した画像」 から選択します。 


オープニング画面 


[Nikon ► I 


起動時モニタ表示 


I モニタ表示 



EV 读示 


m メニユ I ガイド—セットアップメニユ I 
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jgj セツ トアップメニ u ュー①表示方法：田 P .142 


才ープニング画面の設定方法 



マルチセレクターの么または▽を押し|>を押すと、画像選択画面が表示されます。 
て、 r 撮影した画像」を選択します。 



づまたは!>を押して、才ープニング画面に 
使用する画像を選択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されま 
す。 

• 画像を選択せずに終了する場合は、画）ボ 
タンを巧します。 






0をボタンを巧すと、選択した画像が才ープ 
ニング画面に設定されます。 
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P r 撮影した画像」で才ープニング画面を選択した場合 

オープニング画面メニューの 「撮影した画像」 ですでに画像を登録し 
ている場合、画像を変更するかどラかを確認する画面び表示されま 
す。変更する場合は 「はい」 を選択し、手順 2、3 に従って再度設定 
してください。変更しない場合は 「いいえ」 を選択してください。 



P 才ープニング画面に設定した画像について 

「設定クリア」 （西 P .1 己 8) で 「クリアする」 を選択すると、才ープニング画面は 「 Nikon 」 （初期設定) 
に戻りますび、 「撮影した画像」 でオープニング画面に登録している画像は U セツトされません。 
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連番モード 

C00LPIX8700 で撮影した画像ファイルや動画ファイ 
ルには、いずれも DSCN と4巧の番号び付けられます 
(例： DSCN 日日日1 JPG 〜 DSCN9999.JPG)。 これ 
らのファイルび保をされるフォルダは3析のフォルダ 
番号び付けられます（例： ] 日日 NIKON)。 

ファイル名とフォルダ名については、「撮影の基本ス 
テツプ」の「ファイル名とフォルダ名」 （の P.32) をご 
覽ください。 



OFF 

リセット 
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jgj セツ トアップメニ u ュー①表示方法：田 P .142 


操作音 

カメラの状態を知らせる操作音の日 N / OFF を設定す 
ることびでさます。 



メ 

ユ 
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プ 
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次の場をにはカメラの操作音び]回鳴ります。 

• カメラの電源を日 N にした時 
• 撮影モードでカメラび撮影可能な状態になった時 
• マニュアルフォーカスをセットした時 

• 「コン八‘一夕」メニューで 「 OFF 」 しソ外に設定した時（コンバータモード 
び設定された時） 

• 画像び削除された時 

• CF カードび初期化（フォーマット）された時 

• 再生メニューでプ□テクト設定、非表示設定びセットされた時 
• 「操作音」び 「 ON 」 に設定された時 
次の場合にはカメラの操作音び2回鳴ります。 

• シャッターボタンを深く巧し込んで、シャッターびされた時 X 
次の場合にはカメラの操作音び4回鳴ります。 

• CF カードの記憶容量び不足している、または撮影モード時に CF カー 
ドび装着されていない状態でシャッターボタンび押された時 

• 電池の残量びない状態でシャッターボタンび押された時 


OFF 


操作音は鳴りません。動画、音声メモに記録された音声は再生でさます。 


《「モニタ設定：レリーズ応答速度」を「クイックレスポンス」（曲 P .148) に設定している場合、 
シャツターびされた時の操作音は鳴りません。 
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オートパワーオフ 

カメラの操作び何ち行われない場合、オートパワーオフ 
機能び作動するまでの時間を「30秒」、 ri 分」（初期設 
定 )、 r 已 分」、「30分」のいずれかに設定できます。 

オートパワーオフ状態では、カメラの各機能び停止し 
て、実質的に電源 OFF 状態になり、電力びほとんど消 
費されません。シャッターボタンを半押しするか、@、 

画）、应®、 I ® のいずれかのボタンを押すと、オートパワーオフ状態は解除され 



I ます。 


セ内容については、「撮影の基本ステップ」の「2.カメラを構え、構図を決めます」 
ツ（西 P .26) をご覧ください。 

卜 
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ツ 
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カードの初期化 

CF カードの初期化（フォーマット）を行います。内 
容については、撮影メニューの「カードの初期化」（田 
P .121) をご覧ください。 


カードの初期化 



0 2CR 已リチウム電池使用時のご注意 

2 CR 已 U チウム電池を使用して、電源び ON のまま長時間カメラを放置しておくと、カメラ本体び 
熱くなる場合びあります。 2 CR 已リチウム電池ご使用の場合は、「オートパワーオフ」を r 己分」か 
それより短い時間に設定しておくことをおすすめします。 

0 AC アダプタ使用時のご注意 

AC アダプタ EH - 已3 (別売）ご使用時は、オートパワーオフの設定内容にかかわらずオートパワー 
オフ機能の作動時間は30分に固定されます。ただし、 AV ケーブルび接続されている場合、液晶モ 
二夕は消口しますび、オートパワーオフは機能しません。 
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jgj セツ トアップメニ u ュー① 表示方法： 田 P .142 


ボタン設定 

FUNC ボタンに別の機能を割り当てたり、 AE / AF - L ボ 
タンの設定を変更でさます。 



内容 


FUNC FUNC ボタンに別の機能を割り当てます。 

[ae-l. af-l] AE/AF-L ボタンの設定を変更します。 


FUNC : 

FUNC ボタンに機能を割り当てることにより、撮影モー 
ド、公(フォーカスモード)、ちみ(スピードライト 
モード)、ホワイトバランス、画質•画像サイズ、連写 
モードの設定を、メニュー画面を表示せずにセットでさ 
ます。 



FUNC 訪ず 
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CD ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、撮影 

撮影モード モード（「 才ート」、「シー ン」、 「カスタム 1」、 r カスタム 2」）び切り換 

わります （田 P.2 已)。 

(フォーカスモード） 

m ボタンを巧すごとに、 认化 公（の P.47) び切り換わります。ま] 

た、 CD ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、マ 
ニュアルフオーカス （の P. 己 9) の設定び行えます。 J 

ち<§> 

トスピードライトモード） 

m ボタンを巧すと、 ち @ (田 P.44) をセツトすることびできます。"! 
また、®ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、 

撮像感度 （田 P.57) の設定び行えます。 J 

ホワイトバランス 

撮影モードを 「カスタム 1」または 「カスタム 2」にセツトして»ボ] 
タンを押しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、ホワイトバラ 
ンスをセツトすることびでさます （田 P.92)。 

. ca ボタンでは、ホワイトバランスの微調整を行ラことはでさません。 
.巧 P ボタンを巧し続けると、プ U セツトホワイトバランス値を取得 
します。 J 

画質-画像サイズ 

し 

m ボタンを押すごとに、画質モードび切り換わります （曲 P.40)。 

また、®ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、 
画像サイズをセツトすることびできます （田 P.42)。 J 

連写 

>- 

撮影モードを r カスタム 1」または 「カスタム 2」にセツトして»ボ 1 
タンを巧しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、連写モードを 

セツトすることびでさます （田 P.96)。 

- 
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AE -し AF 丄： 

初期設定では、 < m ボタンを巧すと露出 ( AE ) とフォー 
カス ( AF ) の両方び□ックされます。 「 AE 丄、 AF 丄」で 
は露出 ( AE ) と フォー カス ( AF ) いずれか一ちのみを 
□ックするよラにセツトでさます。 


I AE-L ， AF-L I 



I AE - L & AF 丄 

巧なボタンを巧すと露出とフォーカスの両方び□ツクされます。 ] 

r 

AE-L 

V 

巧®ボタンを押すと露出のみび□ツクされます。フォーカスはシャツ [ 
ターボタンを半巧しすると□ツクされます。 J 

ド 

AF-L 

- 

巧りボタンを巧すとフォーカスのみび□ツクされます。露出はシャツ I 
ターボタンを半巧しすると□ツクされます。 

- d 


一!メ 11 ユ—ガイド—セットアップメニユ I 
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セツトアップメニュー①表示方法：田 P . 142 




撮影確認 LED 

セルフタイマーランプを撮影完了時の確認用ランプとし 
て点好するように設定できます。 



1^01 


撮景ミび完了した時に、セルフタイマーランプび点打してお知らせします。連写 
モードび「マルチ連写」に設定されている場合は連続撮影び終了した時に点打し 
ます。ただし、スピードライトび発光した場合や、連写モードび 「UH 連写」に 
設定されている場合は、撮影完了時にセルフタイマーランプは点灯しません。 


OFF 


セルフタイマーランプは撮影完了時に点灯しません。 


inTo.txt 

「 info . txt 」 を rONJ に設定すると、撮影時の各種データ I info-txt 

びテキストフアイル (info.txt) として画像記録フオル 
ダに保をされます。保をされた info.txt はパソコン上 
で、 Notepad (メモ帳）や SimpleText などで開くこ 
とびできます。 rinfo . txt 」 を rOFFJ に設定した場合（初 
期設定では 「 OFF 」 になっています）、撮影時のデータ 
びテキストフアイルとして保存されることはなくなりますび、画像情報表示画面 
(の P .70) で見ることびできます。 
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rinfo . txt 」 を rONJ に設定すると下記のような画像ごとの撮影データびテキスト 
ファイルとして保存されます。 


• 画像ファイル名/種類 
• カメラ機種名/ 

ファームウエアバージヨン 
• 測光ち式 
• 露出モード 
• シャッタースピード 
• 絞り値 
• 露出補正値 
• 焦点距離と電子 ズーム 


• 階調補正モード 
• 感度 

• ホワイトバランス 
• 輪郭強調 
• 撮影曰時 

•画像サイズと画質モード 
• 彩度調整 
• フ オーカ スエ1」ア 



画像び撮影された順に一覽表示され、画像と画像の間は一行分空白となります。 


P info.txt の転送について 

info.txt は円 ctureProject ではパソコンに転送することはできません。 info.txt は、 US 目通信ち 
式（曲 P .1 已 8) を 「Mass Storage ] に設定して、直接パソコンに〕ピーしてください。 
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ノ B ] ン との US 日通信ちまを選択しまず。細 こつい 
メ ては「パソコンで再生す る」 （の P .79) をご覧ください。 
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ビデオ出力 

ビデオの出力ち式を NTSC または PAL のいずれかに設 
定できます。 


USB 



ビデオ出力 


画 NTSC ► 


画 PAL 



設定クリア 

カメラの各項目の設定をご購入時の状態に U セットしま 
す。 




いいを 

設定を U セットしません。 

クリアする 

各項目の設定をご購入時の状態に U セットします。ただし、撮影モー 
ド、露出モード、日時設定、ビデオ出力、表示言語、 US 巨はリセット 
されません。 
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セツトアップメニュー①表示方法：田 P . 142 


デート写し込み 

撮影画像に直接曰付や時刻を写し込みます。 





バージョン情報 

カメラのファームウェアバージョン情報を表示しま 
す。マルチセレクターのづを巧すと、セットアップメ 
ニューに戻ります。 


E8700 Ver.1.0 

◄ M§ 
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^「デート写し込み」について 

• 撮影済みの画像に後から曰付を写し込むことはでさません。 

• 一度写し込まれた曰付を画像から消すことはでさません。 

• 画像サイズ （as P .42) び [[TV 巨40 X 480」、「[^ 1024 x 7巨8」、または 「[ Uj/I 1280 X 960 J 

の場合、写し込まれた日付データび読みづらい場合びあります。 

• 「日時設定」（の P . 1 44) で日付を設定していない場合、「デート写し込み」は rOFF 」 しソ外選択でき 
ません。 


•年、月、曰の表示順序は、「日時設定」で選択した表示順序と同じになります。 

• 再生メニユーのロリント指定」（函 P .134) の設定にかかわらず、写し込まれた日付や時刻はプリントさ 
れます。 DP 0 F の日付機能に対応していないプ U ンタでもプリントされます。 


I シーンモードび口 (パノラマアシスト）の場合（の P .38)、 画質モードび 「 RAW 」 の場合（の P .40)、 
連写モードび r 連写 H 」、 「ヴーキユラー連写」、 rUH 連写」（の P .96)、 または「動画」（の P . 日 1) 
の場合、目 SS び 「 AE - BSS 」 （西 P .100) の場合には、「デート写し込み」は使用できません。 

’「デート写し込み」を r 年、月、日」または r 年、月、日、時刻」に設 

定すると、撮影画面にデート写し込みのアイコンび表示されます。 


P 


_ MH 

iimmi a 
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付録 


別売アクセサリー ^ 

9 C 00 LPIX 87 日日には次の別売アクセヴ U —を使用でさます。詳しくは販売店に 

g お問い合わせください。 


リチャージャスレバッテリー 

(〔Li-ion リチャージャブルバツテリー EN-EL1] 

八’ッテリーチヤージャー 

If バツテリーチャージャー MH- 已 3C (車 載 用充電器)"] 

AC アダプタ 

([AC アダプタ EH-53 ] 

バッテリーパック 

1 〔パ'ッテリーパック M 巨 -E 已700 ] 

ソフトケース 

1 〔ソフトケース CS-CP1 1 ) 

PC カードアダプタ 

\( PC 力ードアダプタ EC-AD1 ] 

コンバータレンズ 
(アダプタリングを使用しまず） 

トフィツシュアイコンパ'-夕 FC-E9 (0.2 倍）] 
•ワイドコンパ'-夕 WC-E80 (0.8 倍） 

•テレコンパ'-夕 TC-E1 已 ED (1 .已倍） J 

アダプタリング 

トアダプタリング UR-E8 : (WC-E80、 ] 

TC-E1 已 ED 用） 

L •アダプタリング UR-E12 : a=C-E9 用） J 

U モートコード 

(〔リモートコード MC-EU1 ] 

レンズフード 

(レンズフード HR-E 已700 /HN-CP1 1 つ 

^ィルタ 

(レンズフード HN-CP1 1に装着します) 

广 

ニコンフィルタ 77mm 

J 

スピードライト/ 

スピードライトアクセヴ U — 

'ニコンスピードライト S 巨-80日- 600 - '] 

已 0DX • 30 • 22s 

、調 光コード SC-29 • SC-28 J 



n 他社製のスピードライトについてのご注意 

他社製スピードライト（カメラのアクセヴ U —シューにマイナス電圧や2已 0 V じ(上の電圧びかかる 
わのや小さな接点び触れてしまラわの）を使用しないでください。カメラの正常な機能び発揮でさな 
いだけでなく、カメラおよびスピードライトのシンク□回路を破損することびあります。 
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0 レンズフードについて 

• レンズフードを取り付けたまま、内蔵スピードライトまたは外付けスピードライトを使用すると、 
「ケラレ」を生じる場合びありますので、スピードライト撮影を行う場合は、必ず取り外してくだ 
さい。 

• レンズフード HN - CP ]] には、 77 mm 径のフイルターを取り付けることびでさます。 

• ご使用の場合は、カメラのレンズキャップをがしてから下図のよラに取り付けます。 
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• マク□モード撮影時にはフィルタに付着しているゴ三び写り込む場合びあります。 

P バッテリーパック M 巳 -E 已700について 

COOL 円 X 8700 は、単3形電池（アルカ I 」、リチウム、ニカド、ニッケル水素電池、各日本）を 
使用でさる別売のバッテ U —パック M 目 - E 已700を装着することびでさます。バッテ U —パック 
M 目 - E 已700は、カメラ本体のバッテ U —カバーとバッテ U —パック接点カバーを取り外して装着 
します。 

バッテ U - カバーは、バッテリーパック接点カバーの A - ①部分を押しなびらずらして外した後、 
A - ⑤側から斜め上方向（約4已度）に引っ張る （ A - ⑤）と無理なく取り外すことびできます。装着す 
る場合は、バッテ U —カバーを同じ角度で巨-①側から取り付けた後、バッテ U —パック接点カバー 
を取り付けてください。 （ B - ⑤)。 



• バッテリーパック接点カバーを装着した状態でバッテ U - カバーを無理にがさないでください。破 
損の原因になります。 

• 詳しくはバッテ U —パック M 目 - E 已700の使用説明書をご覧ください。 
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使用可能な CF カード , 

ニコン CF 力ード EC - CF シ U - ズの他に、次の他社製 CF 力ードおよびマイク □ 
0ドライブび使用可能です。 

付 SanDisk 社 製 CF 力ード： 

ii コンパクトフラッシュシ1」ーズ （SDCF 目） 

32 M 巨、目 4 M 目、 128 M 目、2已目 MB 、 己] 2 M 目 
Ultra コンパクトフラッシュシ U - ズ （ SDCFH ) 

]28 M 目、2已目 MB 、 已] 2 M 目 
Ultra II コンパクトフラッシュシ U - ズ （ SDCFH ) 

2已 6 M 巨 

LEXAR MEDIA 社 製 CF カード： 


4 X US 目シ U - ズ 
8 X US 目シ1」ーズ 
12 XUSB '> iJ-X 
] 目 XUS 巨シ U - ズ 


]6 M 巨、 32 M 目、目 4 M 目、 ] 28 M 目、2已目 MB 、 已] 2 M 目 
]6 M 目、 32 M 目、 64 M 目、 ] 28 M 目、2已目 MB 、 已] 2 M 目 
日 4 M 目、 128 M 目、2已目 MB 、512 MB 
日 4 M 目、 128 M 目、2已目 MB 、512 MB 


24 XUS 目シ U — ズ 目 4 M 目、 128 M 目、2已目 MB 、 己] 2 M 目 

24 X VVAUS 目シ IJ — ズ 日 4 M 目、 ] 28 M 目、2已目 MB 、 己] 2 M 目 

ルネヴステクノ □ジ （曰立）社 製： 


HB28BXXXC8X シ U- ズ 

マイク□ドライブ： 

DSCM -1 1000 


]28 M 目、2日日 MB 、 已] 2 M 目 

1 GB 


上記 CF 力ー ドの機能、動作の詳細、動作保証などについては、 CF 力ー ドメーカー 
にご相談ください。その他のメーカー製の CF カードにつきましては、動作の保 
証はいたしかねます。 


巧 CF 力ード使用上のを意 

• カメラの使用直後には CF カードび熱くなっている場合びありますので、ごを意ください。 

• CF 力ードをはじめてご使用するときは、必ず初期化口才ーマット）してください。 

• CF カードの初期化中は、絶対にカメラからカードを取り出さないでください。カードび使用でさ 
なくなることびあります。 

• CF カードへ記録-削除び行われているときや、パソコンとの通信時には、じ(下のことは行わない 
でください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をする-カメラの電源を OFF にする 
. バッテ1」一を取り出す .AC アダプタを抜く 
• 端テ部に手や金属を触れないでください。 

• CF カードに無理な力を加えないでください。破損のおそれびあります。 

•曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•熱、水分、直射曰光を避けてください。 
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カゾラのお手入れ方法 

ク IJ — ニングについて 


レンズ/ 

ファインダー 

レンズやファインダーのガラス部分をク U —ニングする時は、手 1 
で直接触らないように注意してください。ゴミやホコ U はブロ 
アーで吹さ仏ってください。ブ□アーで落ちない指紋や油脂など 
の汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側に 
ゆっくりと円を描くように拭さ取ってください。ミちれび取れない 
場合は、乾いた柔らかい布に市販のレンズク U —ナーを少量湿ら 
せて、軽く拭いてください。硬いをので拭くと傷び付くことびあ 
^りますので注意してください。 J 

液晶モニタ 

J 

ゴミやホコ U はブ□アーで吹さ払ってください。指紋や油脂など 1 
の汚れは、乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭さ取ってく 
ださい。強く拭くと破損や故障の原因となることびありますので 
を意してください。 J 

カメラ本体 

ゴミやホコ U をブ□アーで吹さ仏い、乾いた柔らかい布などで軽 1 
く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿ら 
せてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭さ取った後、よく 
乾かしてください。 

- 1 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。 


保管にごいて 

長期間カメラを使用しない時は、必ずバッテ U —を取り出しておいてください。 
バッテ U —を取り出す前には、カメラの電源び OFF になっていることを確認し 
て < ださい。 

カメラを保管する場合は、下記のような場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
•温度び己び C 1； LL または一1び Cl ； (下の場所 
• 湿度び6日％を超える場所 
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カゾラの取 0 巧い上のごを意 


♦強いショックを与えないでください 

u カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラに 
^ミ主意してください。故障の原因となります。ま 
g , Tc . レンズに触れたり、レンズおよびカバーに 
^ 無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に濡5さないでください 

カメラは水に謡らさないようにを意してくださ 
し、カメラ内部に水滴び入ったりすると部品び 
サビついてしまい、修理費用び高額になるだけ 
でなく、修巧不能になることびあります。 

♦液晶モニタを無理に回さないでください 

液晶モニタは回転範囲内でゆっくりと回してく 
ださい。無理な力びかかると、カメラと接続し 
ているヒンジ部の故障の原因となります。 

♦急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に 
暖かいところや、その逆になるところ）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、故障 
の原因となります。カメラをバックやビニール 
袋などに入れて、周囲の温度になじませてから 
使用してください。 

♦強い電波や磁気を発生ずる場所で撮 
影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲 
および強い静電気の周囲では、記録データび消 
滅したり、カメラび正常に機能しない場合びあ 
ります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放 
置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮 
影したり、放置したりしないでください。過度 
の光照射は CCD の確色-焼さつさを起こす恐れ 
びあります。また、その際撮影された画像には、 
真っ白くにじみび生ずることびあります。 

♦保管ずる際には 

I カメラを長期間使用しない時は、バッテ U —を 

必ず取り出しておいてください。また、カビや 
故障を防ぎ、カメラを長期にわたってご使用い 
ただけるように、月に一度を目安にバッテリー 
を入れカメラを操作することをおすすめします。 


♦バッテリーや AC アダプタを取りが 
ず時は^：、ず電源スイッチび OFF のが 
態で行ってください 

電源スイッチび ON の状態で、バッテ U —の取 
り出し、 AC アダプタの取り外しを行ラと、故障 
の原因となります。特に撮影動作中、または記 
録データの削除中の前記操作には、充分を意し 
て < ださい。 

♦液晶モニタについて 

• 液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点な 
あるいは常時点打しない画素びを在すること 
びありますび故障ではありません。あらかじ 
めご了承ください。また記録される画像には 
影響はありません。 

• 屋外では曰差しの加減で液晶モニタび見えに 
くい場合びあります。 

•液晶モニタ表面を強くこすったり、強く押した 
りしないでください。故障やトラブルの原因に 
なります。ちしホコ U やゴミ等び付着した場合 
は、ブ□アーブラシで吹さ仏ってください。ミち 
れびひどい時は、柔らかい布やセーム革等で軽 
くなき取ってください。万一、液晶モニタび破 
損した場合、ガラスの破片などでケガをするお 
それびありますので充分ごを意ください。ま 
た、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に 
入ったりしないよう、充分ごを意ください。 

•ス三アについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画像に縦に 
尾を引いたような（上下び帯状に白く明るくな 
る）現象び発生することびあります。この現象を 
ス三ア現象といい、故障ではありません。また 
撮影された画像には影響はありません。 

♦ AF 補助光について 

AF 補助光 （0 B P .12) に使用されている LED (発 
光ダイオード）はしソ下の IEC 規格に準拠してい 
ます。 
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バッテリーの取り扱いについて 




♦バッテリー使用上のごま意 

バッテ1」一の使用ち法を誤ると液われにより製 
品を腐食したり、バッテ1」一び破裂したりする 
おそれびあります。次の使用上のを意をお守り 
<ださい。 

•バッテ U — を電源として長時間使用した後 
は、バッテ U - び発熱していることびありま 
すのでを意してください。 

• 使用期限の過ざたバッテ U —は使用しないで 
<ださい。 

♦撮影の前にリチャージャブルバッテ 
リーをあ5かじめ巧電ずる 

撮影の際は、1」チャージャブルバッテ1」一の充 
電を行ってください。付属の1」チャージャブル 
バッテリーは、ご購入時にはフル充電されてお 
りませんのでごま意ください。 

参予備のバッテリーを用意ずる 

撮影の際は、予備バッテ U —をご用意ください。 
特に、海外の地域によっては U チャージャブル 
バッテリー、 U チウム電池の入手び困難な場合 
びありますので、ごを意ください。 

♦輸豆時のバッテリーについて 

バッテ U —は一般的な特性として、低温時には 
性能び低下します。低温時に使用する場合は、 
バッテ1」一およびカメラを冷やさないよラにし 
てください。 

•イ氏温時には容量の巧分なバッテリー 
を使い、予備のバッテリーを用意ずる 

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、力 
メラび作動しない場合びあります。低温時に撮 
影する場合は充分に充電されたリチャージャブ 
ルバッテ1」 一、 または新しい U チウム電池を使 
用し、保温した予備のバッテ U —を用意して暖 
めなびら交互に使用してください。低温のため 
に一時的に性能び低下して使えなかったバッテ 
U - でも、常温に戻ると使える場合びあります。 


♦バッテリーの接点について 

バッテ U —の接点び巧れていると、接触不良で 
カメラび作動しなくなる場合びありますので、 
バッテ U —を入れる前に接点を乾いた巧などで 
拭いてください。 
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♦バッテリーの残量について 

電池残量びな < なったリチャージャブルバッテ 
U —をカメラに入れたまま、何度も電源スイッ 
チの ON / OFF を繰り返すと、バッテ U —の寿 
命に影響をおよぼすおそれびあります。電池残 
量びなくなったリチャージャブルバッテ U - は、 
充電してご使用ください。 

参リチャージャブルバッテリー EN ¬ 
EL ! のリサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でさなくなった 
バッテリーは、再利用しますので廃棄しないで 
リサイクルにご協力ください。+端テにテープ 
などを貼り付けて絶縁させてから、本使用説明 
書裏面に記載されているサービス部またはヴー 
ビスセンターや U サイクル協力店へご持参くだ 
さい。 


♦小型巧電式電池のリサイクル 


鎮 

L 卜 ion 


不要になった充電式電池は、貴重な 
資源を守るために、廃棄しないで充 
電式電池 U サイクル協力店へお持ち 
<ださい。 
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警告メッセージについて 


液晶モニタに下記の警告メッセージおよびその他の警告び表示された場合は、修理 
0やアフターサービスをお申し付けになる前に下記の対処法をご確認ください。 


[表示 原因 

対処法 


\ © 

[ (点滅） 

カメラの時計び設定され 
ていません。 

曰付と時刻を設定してくだ 
さい。 

P .22 

广 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーン 
でず 

ワールドタイムの設定で、 
自宅と訪問先を同じタイ 
ムゾーンに設定しようと 
しました。 

自宅と訪問先のタイムゾー 
ンを再度確認してくださ 
し、。自宅と訪問先のタイム 
ゾーンび同じであれば設定 
する必要はありません。 

P .144 

ド 

電池残量びありません 

バッテ U —び消耗してい 

カメラの電源を日 FF にし 
てバッテ U —を交換してく 
ださい。 

P .18 

' の 

力ードが入っていません 

カメラび CF カードを認 
識でさません。 

カメラの電源を日 FF にして 
CF カードび正しく挿入され 
ていることを確認してくだ 
さい。 

P .20 





このカードは 
使用できません 

V J 

CF カードへのアクセス異 

•動作確認済みの CF カー 
ドをご使用ください。 

•端テ部びミちれていないか 

P .162 

ド N 

カードに異常 
びありまず 

常です。 

どラか確認してください。 

• カメラの電源を入れ直し 
てみて < ださい。 

P .17 

□ 

巧]期化されていません 

CF 力ードび C 00 LPIX 87 日 0 
用に初期化されていません。 

マルチセレクターの A を押 
して、 「初期化ずる」 を選択 
し、 t > を押してカードを初 
期化するか、カメラの電源を 

、 

P .20 

P .121 

匿醒ずる J 

日 FF にして適切に初期化さ 
れたカードと交換してくだ 

L し I 


さい。 
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【 表 5^ 


対処法 


メモリ残量び 
ありません 

撮影中： 

画像を記録する空さ容量び 
ありません。 

し 

•画質モード、または画像ヴ 
イズを変更してください。 
•不要な画像を削除してく 
ださい。 

•新しいカードを挿入して 
<ださい。 

P .40'] 

P .123 

P .20 

J 

画像をパソコンに転送中： 
画像を転送するための通信 
情報を書さ込む空さ容量び 
ありません。 

カメラとパソコンの接続を 
外し、不要な画像を削除し 
て再度転送してください。 

P .81 

P . l 23| 

J 

画像を登録できません 

V ^ 

• カードのフォーマットび 
異なります。 

•画像の保存中にエラーび 
発生しました。 

• フォルダ、またはファイ 
ル番号のオーバーフ□一 
、です。 

• CF カードを初期化してく 
ださい。 

•新しいカードを挿入して 
<ださい。 

P .121 

P .20 

卜 U 三ングでさない、また 
はスモールピクチャーを作 
成でさない画像です。 


P .73 

P .76 

撮影画像びありません 

V 

• CF カードに撮影された 
画像び入っていません。 

• レビュー再生または再生 
モード時、選択されてい 
るフォルダに画像び入っ 
ていません。 

画像を再生するために、 
「フォルダ設定」で画像び 

入ったフォルダを選択して 
<ださい。 

P .125 

で 

表示可能な画像び 
ありません 

選択されているフォルダ内 
の画像びすべて非表示設定 
されています。 

他のフォルダを選択するか、 
「非表示設定」メニューによ 
りフォルダ内の画像の非表 
示設定を解除してください。 

P .125 

P .133 

このファイルは 
表示でをません 

パソコンまたは他のカメ 
ラで作成したファイル（画 
像）です。 

撮影したカメラまたはパソ 
コンで再生してください。 

- 

このファイルは削除 
でさません 

>- 

プ□テクト設定された画像 
です。 

「プ□テクト設定」 メニュー 
により画像のプ□テクト設 
定を解除してから画像を削 
除して < ださい。 

P .132 
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対処法 

巧 

フオルダの削除び 
でさません 

し 

フオルダ内に、非表示設定 
またはプ□テクト設定され 
た画像びあるか、をしくは 
ニコンデジタルカメラじ(外 
で撮影された画像び入って 
います。 

•非表示設定またはプ□テ 
クト設定された画像びあ 
る場合、設定を解除して 
<ださい。 

• ニコンデジタルカメラじ ( 
外で撮影した画像びある 
場合、フォルダの削除は 
でさません。 

P.132] 

P.133 

ド 

スピードライトび 

ポップアップ 

していません 

被写体び暗いと自動的に上 
びるスピードライトを押さ 
无ています。 

スピードライトを押さえて 
いないことを確認して、再 
度シャッターボタンを半押 
しして < ださい。 

P.27 

J 

動画モードでは 
リモートコードは 
使用できません 

V 

連写モードび「動画」に設定 
された状態で U モートコー 
ドび装着されました。 

カメラから U モートコード 
を抜いてください。動画撮 
影時には U モートコードは 
ご使用でさません。 


r 

このモードでは 

U モートコードは 
使用できません 

連写モードび「 インターバ 
ル 撮影」に設定された状態 
で U モートコードび装着さ 
れました。 

カメラから U モートコード 
を抜いてください。インター 
バル撮影時にはリモート 
コードはご使用でさません。 

J 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。 

カメラの電源を日 FF にして 
ください。レンズエラー表示 
び続<場合は、本使用説明書 
裏面に記載されているヴービ 
ス部またはサービスセンター 
までご連絡ください。 

S 

P.17 

- K 
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カメラの電源を日 FF にして、 
AC アダプタを使用している 
場合は AC アダプタを外し、 
バッテ U —を取り出します。 


システム エラー 

カメラの内部回路にエラー 
び発生しました。 

再度バッテ U —を入れて力 
メラの電源を日 N にします。 
システムエラー表示び続く 
場合は本使用説明書裏面に 
記載されているサービス部 

P .17 

P .18 

※表示パネルには Err び 


またはサービスセンターま 


、表示されます 


でご連絡ください。 




7 が 











巧障かな？とおった 5 


カメラびラまく作動しない時は、お買い上げの販売店や本使用説明書裏面に記載 
Q されているサービス部またはサービスセンターへお問い合わせいただく前に、下 
付記の症状と原因をご確認ください。 

& ♦デジタルカメラの特性について 

さわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しなくなる 
ことびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられます。 
万一このよラな状態になった場合は、電源を日 FF にして電池を入れ直し、電源を ON にしてカメ 
ラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますと電池び熱くなっているこ 
とびありますので、取り扱いには充分にごを意ください。 AC アダプタのご使用時は、いったん力 
メラから取り外して再度カメラに取り付け、電源を ON にしてカメラを作動させてみてください。 
また、この操作を行うことでカメラび作動しなくなった状態の時のデータは、失われるおそれびあ 
りますび、すでにコンパクトフラッシュカードに記録されているデータは失われることはありませ 
ん。この操作を行ってもカメラに不具合び続く場合は、本使用説明書裏面に記載されているヴービ 
ス部またはサービスセンターにお問い合わせください。 




電源び入っても • バッテリーの残量び少なくなっています。 P .24 

ずぐ切れる •低温下で使用しています。 P .165 


r 

• カメラの電源び入っていません。 

P .17] 


• バッテ U —び正しい向さで入っていません。または 

P .18 


バッテ U —カバーびしっかりと閉まっていません。 
•バッテ U —の残量びありません。 

P .24 

表示パネルに 

• AC アダプタび正しく接続されていません。 

P .19 

何も映5ない 

• オートパワーオフ機能び作動しています。 应 I 、 画）、 

P .27 


0、应> のいずれかのボタンを押すか、シャッター 
ボタンを半押しして < ださい。 



• インターバル撮影、または微速度撮影を行っています。 

P .61 



P .96 J 



う 


• 撮影画像は電子ビューファインダーに表示され、液晶 

P .14 


モニタび消灯しています。©ボタンを押して液晶モ 
二夕を点灯してください。 



•レンズキャップび装着されています。レンズキャップ 

- 

液晶モニタに 
何ち映5ない 

を取り外してください。 

• USB ケーブルび接続されています。 

P .79 

• AV ケーブルび接続されています。 

P .78 


• リモートコード MC - EU 1 び接続され、通信待機状態 

- 


になっています。 

• インターバル撮影、または微速度撮影を行っています。 

P .61 



P .96 1 
ィ J 
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四 

液晶モニタにカメラの 
撮影情報、画像情報び 

•撮影情報、画像情報を非表示にセットしている可能性 

P.16) 

びあります。設定内容の情報び表示されるまで®ボ 
タンを押して < ださい。 

P.67 

表て、されない 

• スライドショーび行われています。 

P . l 3 oJ 


•周囲び明るすざます。電子ビューファインダーを使用 


液晶モニタの画面び 

することをおすすめします。 


よく見スない 

. 液晶モニタび巧れています。 

P.164 


• 液晶モニタの明るさを調整してください。 

P.149J 

广 

• カメラび再生モードになっています。 

p.e?] 


• バッテ U —の残量びありません。 

P.24 


• 撮影可能コマ数び0になっています。 CF カードに充 
分な容量びありません。 

P.24 

シャッターボタンを 

• スピードライト表示び点滅しています。スピードライ 

P.2 吕 

巧し込んでも 

卜の充電中です。 

• 液晶モニタまたは電子ビューファインダーに「初期化さ 

P.121 

撮影できない 

れていません」というメッセージび表示されます。 CF 
力ードび C 日日 LPIX 8700用に初期化されていません。 



. 液晶モニタまたは電子ビューファインダーに「カード 
び入っていません」といラメッセージび表示されます。 

P.20 

V 

CF カードびカメラに挿入されていません。 


グ 

• スピードライトび発光禁止になっています。 

P.441 


• スピードライトび指などでさえぎられています。 

P.26 


• 被写体びスピードライトの調光範囲外にあります。 

P.44 

撮影した画像び 
暗ずざる 

•露出補正びマイナス側にかかりすざています。 

P. 日0 

.液晶モニタまたは電子ビューファインダーのシャッ 
タースピード表示び点滅しています。シャッタース 

P.53 

(露出アンダー） 

ピードび速すざます。 



• 液晶モニタまたは電子ビューファインダーの絞り値表 
示び点滅しています。絞りを絞りすざ（数値び大さす 

P. 日4 

V 

ざ）ています。 

J 

ド 

• 露出補正びプラス側にかかりすざています。 

P. 巳 o '] 


•液晶モニタまたは電子ビューファインダーのシャッ 

P. 巳3 

撮影した画像び 

タースピード表示び点滅しています。シャッタース 


明るずぎる 

ピードび遅すざます。 


(露出オーバー） 

. 液晶モニタまたは電子ビューファインダーの絞り値表 
示び点滅しています。絞りを開さすざ（数値びルさす 

P.54 

し 

ざ）ています。 

J 
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田 

f 

• シャッターボタンを半押しした時や巧 H > ボタンを巧 

P.109 

P.30 

ピントび合わない 

した時に、被写体び AF エ U ア内に入っていません。 
•オートフオーカスび苦手な被写体です。 AF □ックを 
使用して撮影してください。 


•撮影中にカメラび動さました。高速シャッタースピー 

P. 日 3] 


ドにしてください。 

高速シャッタースピードにすると露出不足のおそれび 
ある場合は： 

-スピードライトを使用してください。 

P.44 

画像びブレる 

-撮像感度を上げてください。 

P. 巳7 


-絞りを開放側（ルさい数値）にセットしてください。 

P. 巳4 


低速シャッタースピードでブレを最ルに抑えるには： 

-巨 SS を使用してください。 

P.100 


-セルフタイマーを使用してください。 

P.4 吕 

V 

-三脚を使用してください。 

J 


• 撮像感度び高感度側にセットされています。 

P. 巳 7] 

画像にノイズび 

•シャッタースピードび遅すざます。1/4秒じ(下の低 

P.1 17 

発生ずる 

速シャッタースピードで長時間露出撮影を行ラ場合は 



「ノイズ除去」を 「 ON 」 に設定してください。 


? 

• スピードライトび発光禁止になっています。 

P.44'1 


• 次の場合、スピードライトは自動的に発光禁止になり 

P.44 


ますのでごミち意ください： 

-シーンモードの H (風景）、 全 （夕やけ）、固（夜 

P.33 

内蔵 スピードライト 

景）、避:(打ち上げ巧乂)、巡る(ク□ーズアップ）、 □ 
(モノク□コピー)、 |： XI ( パノラマアシスト）びセッ 
卜されている場合 

. フオーカスモードび i 4( 遠景モード）にセットされ 

P.47 

び発光しない 

ている場合 



-連写モードび「単写」1 ソ外に設定されている場合 

P.96 


- 「 BSS 」 び 「 OFF 」 しソ外に設定されている場を 

P.100 


-「ス ピードライト：発光切 曾」び「内蔵 発光 禁止」に 

P.113 


設定されている場合 

-外付けスピードライトび接続されている状態で、「ス 

P.113 

^ - 

ピードライト；発光 切替」び「才 ート」 に設定されて 
いる場合 
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電子ズームび 
使用できない 

• 画質モードび 「 RAW 」、「 HU にセットされています。 
•連写モードび 「マルチ連写」、 「UH 連写」 に設定され 
ています。 

• 「彩度調整」び「モノクロ」に設定されています。 

• 「コンパ‘一夕」 び 「ワイドコンパ‘一夕」、「フイッシュア 

イ」に設定されています。 

• 「ズーム：電子ズーム」 び 「 OFF 」 に設定されています。 

P .40 l 

P .96 

P .103 

P .106 

P.lllj 

f 画像が自然な 

[ 色合いにな 5 ない 

• ホワイトバランスび光源と合っていません。 

• 彩度調整び適切にセットされていません。 

P . 92'1 

P .103 

J 

画像が再生できない 

V 

•パソコンや他社製のカメラで画像び上書さされたか、 
名前び変更されました。 

- 

ド 

スモールピクチャーの 
作成/トリミング 
びでさない 

V 

•表示画像び動画です。スモールピクチャーの作成およ 
び卜 U 三ングは静止画に対してのみ可能です。 

• 表示画像びスモールピクチャーか、すでにトリミング 
済みの画像です。 

• CF カードの空さ容量び少ない場合、スモールピク 
チャーの作成および卜 U 三ングびでさない場合びあり 
ます。画像の削除などを行って、空さ容量を確保して 
から作成してください。 

P .6 ll 

P .7 己 

P .123 

J 

グ 

再生時に画像の拡大表 
示ができない 

V 

• 表示画像び動画です。 

• 表示画像びスモールピクチャーです。 

•表示画像び320 X 24日!;(下に卜 U ミングされてい 
ます。 

p . ei ] 
P .7 巳 
P .73 

/ 

テレビに液晶モニタの 
画面が映 5 ない 

• AV ケーブルび正しく接続されていません。 

• テレビの入力切換び「ビデオ」になっていません。 

• ビデオ出力方式び正しく設定されていません。 

P .781 

P .158 

J 

1" カメラをパソコンに 

接続した時、または 
CF カードをカード 
U —夕’やカードス□ッ 
卜に挿入した時に、 
PictureProject び自 

動的に起動しない 

> --- 

• カメラの電源び入っていません。 

• AC アダプタ（別売）び正しく接続されていません。ま 
たはバッテ U —の残量びありません。 

• US 目ケーブルび正しく接続されていません。 

またはカードびカード U —夕'、 PC カードアダプタ、 
またはカードス□ットに正しく挿入されていません。 

PictureProject については PictureProject リフアレ 
ンスマニュアル ( CD - ROM ) をご参照ください。 

P . I7 ] 

P .24 

P .79 
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主な仕樣 


J 


因 

付 



'型式 ^ 

〔ニコンデジタルカメラ E 8700 ] 

有効画素数 

8.日メガピクセル 

撮像素子 

2/3型原色 CCD 

総画素数： 8.31メガピクセル 

記録画素数 ( pixel ) 

• 3264 X 2448 (8 M ) • 1600 X 1200 (2 M ) 
•3264 X 2176(3:2) • 1280 X 960 (1 M ) 

• 2已92 X ] 944 (已 M ) • 1024 X 768 ( PC ) 

• 2048 X 1己36 (3 M ) • 640 X 480 ( TV ) 

レンズ 

广8倍ズームニッコールレンズ、 
f 二 8.9 〜71 .2 mm (3 已 mm 判換算3己〜280 mm ) 、 

し F 2.8 〜 F 4.2 (1 日群]4枚） 

電モズーム 

〔最大4倍 （3 己 mm 判換算で約]] 2日 mm 相当） ] 

才ートフォーカス 

コントラスト検出方式 TTL AF 、 マルチェ U アオー 
トフオーカス可能 

撮影距離 

已日 cm 〜〇〇 (マク□モード.マニュアルフオーカス時は 
レンズ前約 3 cm [ズームのミドルポジション]〜〇〇) 

AF ェ U ア 

已ヶ所、自動選択/手動選択切り換え可能 

AF 補助光 

卜 J 

クラス ] LED 製品 （ IEC 6 日82已 -1 Edition ].2-洗〇1) 
最大出力値 ]] 已日 W 

フアインダー 

'カラー液晶ビューファインダー、 0.44 型高溫ポ U シ 

U コン TFT 液晶、23已1000画素、視度調節機能付き 

倍率 

約日.27〜約 2.1 

視野率 

上下左ちとを約97% 

視度調節 j 

- 4〜+ 1 m _] 

液晶モニタ 

1.8 型高透過アドバンスト液晶、 ] 34,日日日画素、 
輝度調整-色調調整機能付さ 

^ 視野率（撮影時） j 

上下左ちとを約97% (対実画面） 
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記録形式 


記録媒体 

f コンパクトフラッシュカード （Type 1/11)、 

マイクロドライブ対応 

画像ファイル 

Design rule for Camera File system ( DCF)、Exif 2.2 
準拠 、 Digital Print Order Format ( DP 日 F ) 準拠 

ファイルお式 

圧縮： JPEG-baseline 準拠 
円 NE (約]/4 )、 NORMAL (約 1/8). 

BASIC im 1/16) 

非圧縮 ： RAW ( NEF)、HI ( TIFF - RGB ) 

動画 ： QuickTime 
音声 ： WAV 

露出 

1 

測光方式 

4 モード TTL 測光方式 
• 256 分割マ >1 レチ測光 • スポット測光 
• 中央部重点測光 • AF スポット測光 

露出制御 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能)、シャッ 
ター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、 
露出補正 （一2 .日〜+2.日 EV 、1/3 EV ステップ） 
可能、ブラケテイング、 AE-BSS 

露出連動範囲 

L J 

広角側 ： EV -]. 日〜+ ] 9.日 
望遠側 ： EV +日.已〜+1 9.0 

因 Design rule for Camera 円 le system ( DCF ) について 


COOL 円 X 8700 は 、 Design rule for Camera 円 le system ( DCF ) に準拠しています 。 DCF は、 
各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 


の Ex け※ Version 2.2 について 

COOL 円 X 8700 は 、 Exif Version 2.2 に対応しています 。 Exif Version 2.2 は、デジタルカメラ 
とプ U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格です 。 Exif 
Version 2.2 対応のプ U ンターを使用することで、撮影時のカメラ情報をまかし、プ U ンターび最 
適なプ1」ント出力を提供することびでさます。プ U ンターの使用説明書を読んでご使用ください。 

^ Exif = Exchangeable image file format 
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因 


シャツター 

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 

シャツタースピード 

^2〜1/40日日秒※（プ□グラムオート、才ート撮影 

モー ド）、8〜1/4日日日秒※（シャッタースピード 
優先オート、絞り優先オート）、1日分までの長時間 
露出および8〜1/4日日日秒※（マニュアル露出）、 
UH 連写時は ] /3日〜]/8日日日秒※ 

《絞り値により高速側のシャッタースピードは 
]/2日日日秒に制限されます。 

絞り 

7枚羽根虹彩絞り 

严段数 

10 (1/3 EV ステップ〈但し最小絞り F 8 まで〉） 

撮像感度 

IS 日已日相当、感度切り換え可能（オート、 IS 日己日、 
ISO 100. ISO 200、 ISO 400相当） 


セルフタイマー 

► 

内蔵スピードライト 
調光範囲 
、調光方式 


(m ] 日秒、約3秒 



約日.已〜 4. 1 m (広角側)、約日.己〜 2.7 m (望遠側) 
(ISO AUTO 時） 


動調光制御 


アクセサリーシュー 

^ホツトシユー接点、セーフテイ□ツク機構（□ツク穴）付き 

1；ンンク□接点 ^ 

IX 接点のみ 


ビデオ出力 

[ ntsc . pal から選択可能 ] 

入出力端子 

'• DC 入力端テ 1 

• オーディオビデオ ( AV ) 出力端子 
、•デジタル端テ （ USB ) , 

電源 

• Li-ion U チャージャブルバッテ iJ - EN - ELl (付 
属)、 6 V U チウム電池 2 CR 已 （ DL 24 己）（別売） 
•バッテ U - パック M 目 - E 己7日日（別売）[単3形ア 
ルカ1」、 U チウム、ニカド、ニッケル水素電池各 

6本使用] 

• AC アダプタ EH - 已3 (別売） 
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連続撮影コマ数 


がお寸法 


質量厘さ） 


約21日コマ ( EN - EL 1 使用時）/約24日コマに C R 已 
使用時） 

※測定条件は当社条件（液晶モニタ点な、2日で、撮 
影毎にズーム、約3割のスピードライト撮影 、 U 
N 日 RMAL モード）によります。_ 

|| 約113 ( W ) X 約78 ( H ) X 約 ] 日已 ( D ) mm ) 

勺48日旨（パ'ッテ U -、 メモ U 力ードを除く） I 



【8己％じ(下（結露しないこと） 


• 仕様中のデータは、すべて常温に己む）、付属の専用リチャージャブルバッテ U - EN - EL 1 をフ 
ル充電で使用時のわのです。 

• 電池の使用期間は、電池の種類および使用状況により異なりますのでごを意<ださい。電池の銘 
柄、製造曰からの保存期間、使用温度により電池性能に差びあるため、撮影時間び短い場合びあ 
ります。 

• 仕様•性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

• 使用説明書の誤りになどについての補償はご容赦ください。 
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索引 




記号 

BH 50.100 s 200 s 400 57 

巧 O 、丘]、回(撮影モード）2已 

EI を M、 四/!、を M、 凹/!、の/!、と C' 
J ' rTV 、 を 2 42 

H ボタン69、72 
9ボタン 69、72 
■を】ボタン44 
巧をボタン47 
m (露出補正/音声メモ）ボタン 
已0、77 

©ボタン31、 60. 67 
@ボタン14 
24 

© 23 

A 、の、 ii 47 
ち、®、<§>、因44 

因已〇 

A - WB 、 PRE 、旅、水、雜、 

んを、も,. 92 

BSS 、 BSS 、陋100 

國、固' 日、回95 

回、 强 、 国 J 、 圏、"^、 

面、@、>、〇 61、9目 
ACI 、0、）+、）- 102 
n 103 

&、巧7、 S 、话10巨 

仪、々、〇、〇、 

10已 

祖、國、画國1已9 
比] 77 
獻市）132 
^ 133 
^ 82、134 
寿 13巨 
か138 

A 

I A 一露出モード 

AE/AF 一 AF/AE □ック 
AE-L、AF-L 1已巨 
巧 H>(AE/AF □ツク）ボタン 
30、1已巨 
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AE □ック 30、1 已巨 
AF □ック 30、1 已巨 
AE-L 一 AE □ック 
AF/AE □ック 30、1 已巨 
AF-L 一 AF □ック 
AF-M0DE 110 
AF ェ U ァ 109 
AF エ U ア選択 109 
AF 表示 28 
AF 補助光 29 
AUTO ースピードライトモード、 
撮像感度 

AV (オーディオビデオ） 78 

B 

BASIC 40 

BKT ーブラケティング 

BSS ーベストショットセレクター 

BULB ^長時間露出撮影 

BULB/TIME 已巨、 108 

C 

因一設定ク1」ァ 
CF 力ード 20 
初謝ヒ121 

D 

DCF 17 已 

Design rule for Camera File 
system 一 DCF 
Digital Print Order Format 一 
DPOF 

©ボタン 1 日、巨 7 
DPOF 82 

F 

円 NE 40 

巧 0(FUNC) ボタン 2 己、 

1 已已 

H 

HI 40 

I 

info.txt 1 已 7 


ISO ^撮像感度 

J 

JPEG 一画質モード 
JPG 一画像ファイル 

M 

M 一露出モード 
Mass Storage 79 
0)(メニュ ー) ボタン 90、 
122、142 

MF (®) ボタン已9 
MOV 一画像ファイル、動画 

N 

NORMAL 40 
NR ーノイズ除去 
NTSC ^ビデオ出力 


〇 

ON/OFF 一電源スイッチ 

P 

P 一露出モード 
PAL ^ビデオ出力 
PictBridge 82 
PTP 79 

Q 

® (クイックレビュ ー) ボタン 
31 

QuickTime 一動画 

R 

RAW 40 

S 

S 一露出モード 

SET UP ーセットアップメニュ ー 

T 

D ボタンーズーム 
TIF 一画像ファイル 
TIFF 一画質モード 
TIME ^長時間露出撮影 
TV 再生 640 61 





u 

[ UH 連写]^連写、[フォルダ 
設定] 

[ USB ] 79、1已扫 

W 

W ーズーム 
WAV 一画像ファイル 
〇ボタンーズーム、操作ボタン 
WB ーホワイトバランス 
WB-L 一 AE □ック 

お 

赤目軽減モード ース ピードライ 
トモート 
[明るさ] 

液晶モニター[画面の明るさ] 
画像^ [階調補正] 
アクセサリ——-160 
アクセサリーシュー12、113 
アクセヴ1」ーシューカバー 
12、113 

アダプタ1」ング10日、1日0 
圧縮^画質モード 

い 

色合い 

液晶モニター[画面の色合し''] 
画像^ [彩度調整][ホワイ 
トバランス] 

インターフェース ー USB 
インターバル撮影 96 

[打ち上げ花火] 36 
施•雪] 3曰 

文 

液晶モニタ14、1已 
明るさ149 
色合い149 
点灯.消灯 14' 1已〇 
遠景モード ーフオーカ スモ-ド 


お 

〇(オート撮影）モード24、 
104、142 

オートパワーオフ 27、1己4 
オートフ ォー カス 47 
常時 AF 110 
シングル AF 110 
オープニング画面1已〇 
音声メモ 77 

か 

カードの初期化121 
階調補正10吕 
画質モード40 
画像サイズ42 
画像の削除 

1コマ再生モード日7 
簡易再生モード31 
削除（再生メニュー）123 
画像情報70 
カメラ再生320日1 
画面の明るさ149 
画面の色合い149 
簡易再生モード31 

を 

逆光37 

< 

クイックレスポンス14日 
ク□ーズアップ 36 

け 

警告メッセージ1巨巨 
言語22、143 

こ 

広角ーコンバータ、ズーム 
コマンドダイヤル12 
コントラストー階調補正 
コンバータ10日 
コンバータレンズ1巨0 
コンパクトフラッシュカードー 
CF 力ード 


を 

ヴーキ ュラ ー連 写 96 
再生メニュー122 
再生モード^モードセレクター 
1コマ再生モード日7 
拡大表示モード72 
サムネイル再生モード巨9 
動画再生巨巨 
彩度調整103 
削除123 
撮影確認 LED 1已7 
撮影可能コマ数吕4 
撮影情報^ヒストグラム表示画 
面、画像情報 
撮影メニュー 90 
撮影モードーモードセレクター 
撮影モード2日、104 
オート 2已 
シーン 33 
カスタム1104 
カスタム2104 
撮像感度已7 
サムネイル再生モード日9 
サムネイル表示巨9 

し 

シーンモード 33 
打ち上げ花火36 
ミ毎•雪 3已 
逆光37 

ク□ーズアップ 36 
パーティー 34 
パノラマアシスト 37 
風景 35 
ポートレート 34 
モノク□コピー 37 
夜景36 

夜景ポートレート3日 
夕焼け 36 
視度調節27 
絞り値^露出モード 
シャッタースピード -* •露出モード 
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シャッターボタン17 
田 初期化 一力ー ドの初期化 

索す 

旦 I ズーム時 F 値保持111 
ズームボタン 26 
ストラップ12 
スピーカー13、巨日、77 
スピードライト112 
スピードライト 

外付け113、160 
内蔵 12. 112 
表示28 
モード 44 

スモールピクチャー 7己、 
140 

スライド シヨー 130 

せ 

設定クリア1日8 
セットアップメニュー141 
セピア動画日1 
セルフタイマー 48 
セルフポートレートー液晶モニ 
夕、セルフタイマー 

そ 

操作音1已3 
測光ち式9已 

た 

ダイレクトプリント84 
単写 96 

ち 

調光補正112 

長時間露出撮影已日、108 

て 

デート写し込み1已9 
電源スイッチ17 

I 電子ズーム 26、111 

電子ビューファインダー14、 
15 

転送 79、136 


転送マーク設定13巨 

と 

動画日1 
再生巨巨 
撮影巨3 

時計マーク1己、23 
トリミング 73 

に 

日時設定22、144 

の 

ノイズ除去117 
ノイズ 3己、117 

は 

パーティー 34 
八イライト表示^画像情報 
バッテリー18、24、1巨已 
連続撮影コマ数177 
バッテ1」ーパック1日1 
パノラマアシスト 37、38 

ひ 

ピーキング 71 
ヒストグラム1日、71 
微速度撮影日1 
曰付吕吕、83、134、144 
ビデオ出力1曰8 
非表示設定133 
表示言語 / LANGUAGE 22、 
143 

表示パネル1巨 

ふ 

ファイル名 32 
風景 3日 
フオー カス109 
フオーカスー AF エ 1」ア 、 AF 
□ック、 

オー トフ オー カス、 

フオーカスモード、 
マニュアルフオーカス 
フオーカスモード 47 


フオルダ 

UH 連写専用 32、9巨 
インターバル撮影専用 
32、9巨 

画像記録(撮影モード）147 
選択（再生モード）129 
パノラマアシスト撮影専 
用 32、38 
ま号32 

ファイルの移動13日 
フオルダ設定12己、147 
フオルダ操作12已 

新規作成、名称変更、フオル 
ダ削除12已 
フオルダ名 32 
ブラケティング11已 
プリント 82、134 
プ I 」ント指定134 
プ□グラムオートー露出モード 
プ□グラムシフトー露出モード 
プ□テクト設定132 

へ 

ベストショットセレクタ100 
別売アクセヴ U - 1巨0 
別フオルダに移動138 

ほ 

望遠ーコンバータ、ズーム 
ポートレート 34 
ボタン設定1已已 
ホワイトバランス 92 
微調整93 
ブラケティング11已 
プリセット 94 

ま 

マィメニュー 90、119 
マク □モー ド ーフオー カス モー 
ド' 

マニュアル フオー カス已9 
マニュアル露出一露出モード 
7ルチセレクター17 
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む 

無限遠 ーフオー カスモード 


マニュアル露出 （ M モード) 
已已 


め 

メニュー画面 90 

を 

モードセレクター 24、31、 
67 

モニタ設定148 
モノク日103 
モノク□画像ーモノクロ 
モノク□コピー 37 

や 

夜景36 

夜景ポートレート3已 

ゆ 

夕焼け 36 

D 

1」セット118 
輪郭強調10已 

れ 

レビュー再生モード31 
レビュー設定149 
連写 96 
連写モード^連写 
レンズキャップ161 
レンズフード1日1 
[連まモード]152 

ろ 

露出制御107 
露出固定107 
露出補正已〇 
露出モード已1 

絞り優先オート （ A モード） 
已4 

シャッター優先才ート （S 
モード）已3 
プ□グラムオート ( P モード) 
已2 

プ□グラムシフト已2 


わ 

ワールドタイム 22、144 







アフターサービスについて 


■この製品の操作方法についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法について、さらにご質問がございましたらニコンカスタマー 

ヴポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

参お願い 

•お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認 
の上お問い合わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち次ページの「お問い合わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承 
り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■製品の修理に関ずるお問い合わせは 

ニコンカメラ販売株式会社サービス部 

干 140-001 已東京都品川区西大井！-目-3 

TEL 03 -3773-2221 受付時間：祝日を除く月〜金 （9 : 00〜17 : 4己） 

* このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業する 
場合びあります。 

♦当サービス部では、修理品の直接受け付けならびに受け渡しに関する業務は行っておりません。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

• ニコンサービスセンターにつさましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販 
売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

• 修理に出されるとさに、 CF カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の 

保有年数は、製造打ち切り後 7 年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品な有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後ち、 
修理可能な場合ちありますので、ご購入店、またはニコンサービスセンターへお問い 
合わせください。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合 
は、修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンヴー 
ビスセンターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次 
の当社 Web サイトでご覧いただくことびでさます。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / ei _ cs / inclex.htm 

•製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

TEL:0 己 70-02-8000 FAX:03 - 己 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ年月曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月 曰 

製品名： 

シ U アル番号： 

フ U ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

FAX : 


ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U 容量： 

八ードディスクの空さ容量： 

0 S のバージョン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプリケーションソフト名： 


ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 



問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


※このページはコピーしてお使いください。 整理番号 















Nikon 

アフターサービスの ご案内 


技術的なお問い合わせのご案内 

内容および操作に関する技術的なお問い合わせは、下記ニコンカスタマーヴポートセンターをご利用 
<ださい。 


ニコンカスタマーヴ ポー トセンター 

說0570 -02-8000 

ナビブイがレ⑥ 市内通話料金でご利用いただけます。 

全国共通電話ま号0570 -02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用の製品グループ 
窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせて頂さます。 

営業時間9:30〜18:00く年末年始、夏期休暇等を除く毎曰> 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、 03-5977-7033 におかけください。 

FAX でのご相談は、 03-5977-7499 におかけください。 


株式会社= 3 > 

コ> カゾラ販売株式会社 


Printed in Japan 
SB4C04(10) 
6MA00110-A 




